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TranjilrOn electronic corporation 16B Albion street. Wakefleld. Massachusetts 01881 
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TERMS AND CONDITIONS 

1. Acceptance 

The Seller is not bound by any terms listed on Buyer's orders or forms which are at variance with these terms and con- 
ditions, and Buyer's acceptance of any items covered by Buyer's order shall be deemed an acceptance of these terms. All 
contracts or orders are subject to acceptance and approval by Seller at the Company offices in Wakefield, Massachusetts. 

2. Warranty 

Transitron Semi-Conductor Products are warranted during a period of one year from the date of shipment to be free from de- 
fects in material or workmanship and to meet their ratings in applicable published specifications. The liability of Seller under 
this warranty is limited to replacing or repairing any units defective in these respects which are returned by Buyer during 
such period and which have not been subjected to misuse, neglect, improper installation, repair, alteration or accident. Seller 
shall have the right of final determination as to the existence and cause of a defect. In no event shall Seller be liable for 
collateral or consequential damages. This warranty is in lieu of any other warranty, expressed, implied or statutory, and no 
agreement extending it will be binding upon Seller unless in writing and signed by a duly authorized officer or representative. 

3. Quotation 

Formal quotations are considered to have expired thirty (30) days after date of issuance. 

4. Prices 

Published prices are subject to change without notice. Prices quoted are F.O.B. factory at Wakefield, Melrose or East 
Boston, Massachusetts. Prices do not include local, state, or federal sales and/or excise taxes. 

5. Payment 

In cases where credit approval has not been established Seller may request payment in advance or may ship items C.O.D. 
Where sales are made on a credit basis, the net amount of the invoice becomes due within thirty (30) days of the invoice date. 

6. Delays 

Seller is not liable for delays or defaults in delivery due to causes beyond his control and not occasioned by his negli- 
gence, and reserves the right under these circumstances to terminate the order or to reschedule delivery against the order. In 
the event that a rescheduling of delivery becomes necessary, Buyer can agree to a revised delivery schedule or can terminate 
the order. 

7. Applicability 

All quotations covering semiconductor products are made and all purchase orders for semiconductor products are accepted 
subject to these terms and conditions, except as specifically provided by written agreement of Seller. 

8. Minimum Factory Order $50.00 Total. 

9. Delivery 

For prompt off-the-shelf delivery of quantities 1 to 999 call your nearest authorized Transitron distributor. A complete 
listing of distributors can be found on the back cover. 
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REGULATIONS GOVERNING ORDERS REQUIRING GOVERNMENT 
SOURCE INSPECTION 

1. All orders requiring government source inspection Including orders for JAN, USN, USAF & USA units must specify that govern- 
ment source Inspection Is required. 

2. The original purchase order and a minimum of one carbon copy must be submitted. 

3. A government contract number Is required unless the units are for government bonded stock. 

4. Orders for government bonded stock must specify that they are for bonded stock. 

5. Telephone orders will be accepted but the order CANNOT BE SOURCE INSPECTED until a confirming order Is received. 

6. Orders for government source Inspected units must be submitted separately and not Included on orders for commercial units. 

Compliance with the above regulations will eliminate unnecessary delays. 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



"N 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N34 

1N34A 

1N36 

1N38 

1N38A 

1N38B 

1N40 

1N42 

1N44 

1N45 

1N46 
1N48 
1N49 
1N50 
1N51 

1N52 

1N52A 

1N54 

1N54A 

1N56 

1N56A 

1N57 

1N57A 

1N58 

1N58A 

1N60 

1N60A 

1N61 

1N62 

1N63 

1N63A 

1N65 

1N66 

1N66A 

1N67 

1N67A 

1N67B 

1N68 

1N68A 

1N69 

1N69A 

1N70 

1N70A 

1N71 

1N73 

1N74 

1N75 

1N81 

1N81A 

1N84 

1N86 

1N87 

1N87A 

1N88 

1N89 



TE-1319B,C 
TE-1319F 



TE-1319F 



UNIT PRI 


CE 


1-99 100-999 


.22 


.17 


.24 


.18 


.30 


.21 


.49 


.38 


.49 


.38 


.49 


.38 


5.00 


3.50 


6.00 


4.50 


.49 


.38 


.42 


.31 


.28 


.20 


.30 


.20 


.35 


.26 


.41 


.32 


.30 


.22 


.53 


.40 


.35 


.27 


.42 


.32 


.42 


.32 


.38 


.29 


.38 


.29 


.40 


.30 


.40 


.30 


.55 


.41 


.55 


.41 


.30 


.23 


.40 


.29 


.65 


.47 


.70 


.52 


.36 


.28 


.90 


.60 


.48 


.35 


.30 


.21 


.30 


.21 


.28 


.21 


.28 


.21 


1.03 


.78 


.28 


.21 


.28 


.21 


.30 


.23 


.30 


.23 


.48 


.38 


.48 


.38 


5.00 


3.50 


5.00 


3.50 


5.00 


3.50 


.90 


.60 


.48 


.38 


.48 


.36 


.32 


.23 


.35 


.26 


.20 


.16 


.35 


.26 


.92 


.65 


.60 


.45 



JAN 





REFERENCE 


DEVICE TYPE 


NUMBER 


1N90 


TE-1319F 


1N95 


TE-1319F 


1N96 


TE-1319D 


1N96A 


TE-1319D 


1N97 


TE-1319F 


1N97A 




1N98 




1N98A 




1N99 


TE-1319C 


1N99A 




INIOO 




INIOOA 


TE-1319D 


1N103 




1N104 




1N107 




1N108 




INlll 




1N112 




1N113 




1N114 




1N115 




1N116 


TE-1319F 


1N117 


TE-1319F 


1N118 


TE-1319D 


1N118A 


TE-1319D 


1N119 




1N120 




1N126 


TE-1319F 


1N127 




1N127A 




1N135 




1N136RA 




1N139 




1N140 




1N144 




1N145 




1N175 




1N191 


TE-1319B 


1N192 


TE-1319B 


1N198 




1N198A 




1N198B 




1N248 


TE-1351J 


1N248A 


TE-1351K 


1N248B 




1N249 


TE-1351J 


1N249A 


TE-1351K 


1N249B 




1N250 


TE-1351J 


1N250A 


TE-1351K 


1N250B 




1N251 


IE- 13 50 A 


1N252 


TE-1350E 


1N253 


TE-1351E 


1N254 


TE-1351D 



UNIT PRICE 


1-99 


00-999 


.33 


.22 


.51 


.34 


.59 


.44 


.59 


.44 


.69 


.52 


.71 


.54 


.31 


.24 


.31 


.24 


.45 


.34 


.45 


.34 


.23 


.19 


.32 


.27 


.28 


.19 


.31 


.22 


.95 


.72 


.78 


.70 


.95 


.75 


.87 


.65 


1.13 


.85 


.87 


.65 


.64 


.50 


.49 


.36 


.51 


.38 


.23 


.20 


.60 


.47 


.51 


.40 


.46 


.36 


.30 


.24 


.42 


.28 


.42 


.28 


.35 


.26 


7.30 


5.85 


.27 


.20 


.38 


.29 


.68 


.51 


.70 


.52 


.84 


.69 


.35 


.28 


.34 


.26 


.35 


.28 


.35 


.28 


1.03 


.78 


1.40 


1.00 


1.40 


1.00 


1.40 


1.00 


1.95 


1.40 


1.95 


1.40 


1.95 


1.40 


2.45 


1.65 


2.45 


1.65 


2.45 


1.65 


2.00 


1.50 


1.25 


.90 


1.05 


.70 


1.12 


.75 



V 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



■^ 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



1N255 


TE-1351D 


1N256 


TE-1351C 


1N265 




1N266 




1N267 




1N270 




JAN 1N270 


TE-1319A 


1N273 


TE-1319BCD 


1N274 




1N275 




1N276 


TE-1319B 


JAN 1N276 


TE-1319A 


1N277 




JAN 1N277 


IE- 13 19 A 


JAN 1N277M 




1N278 


TE-1319E 


1N279 


TE-1319B D 


1N280 




1N281 




1N282 




1N283 


TE-1319B D 


1N287 




1N288 




1N289 




1N290 




1N291 




1N294 




1N294A 




1N295 




1N297 




1N297A 




1N298 




1N298A 




1N303 




1N303A 




1N304 




1N305 




1N306 




1N307 




1N308 




1N309 




1N310 




1N312 




1N313 




1N314 




1N316 




1N316A 




1N317 




1N317A 




1N318 




1N318A 




1N319 




1N319A 




1N320 




1N320A 





DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1.72 


1.15 


1N321 




2.40 


1.60 


1N321A 




.35 


.26 


1N322 




.28 


.19 


1N322A 




.26 


.17 


1N323 




.31 


.23 


1N323A 




.32 


.25 


1N324 




.66 


.50 


1N324A 




2.00 


1.50 


1N325 




1.70 


1.25 


1N325A 




.31 


.24 


1N326 




.31 


.24 


1N326A 




.34 


.26 


1N327 




.34 


.26 


1N327A 




.85 


.65 


1N328 




.88 


.65 


1N328A 




.29 


.22 


1N329 




1.25 


.90 


1N329A 




.31 


.24 


1N332 


TE-1351D 


1.25 


.90 


1N333 


TE-1351C 


.51 


.40 


1N334 


TE-1351D 


.30 


.21 


1N335 


TE-1351C 


.41 


.32 


1N336 


TE-1351D 


.47 


.38 


1N337 


TE-1351C 


.53 


.44 


1N338 


TE-1351E 


.55 


.46 


1N339 


TE-1351D 


.34 


.26 


1N340 


TE-1351C 


.45 


.35 


1N341 


TE-1351D 


.35 


.27 


1N342 


TE-1351C 


.34 


.26 


1N343 


TE-1351D 


.34 


.26 


1N344 


TE-1351C 


.31 


.23 


1N345 


TE-1351D 


.39 


.30 


1N346 


TE-1351C 


.79 


.62 


1N347 


TE-1351E 


.84 


.67 


1N348 


TE-1351D 


.71 


.56 


1N349 


TE-1351C 


.91 


.73 


1N355 




1.15 


.95 


1N359 




1.23 


.99 


1N359A 




.60 


.48 


1N360 




.85 


.72 


1N360A 




.82 


.70 


1N361 




.76 


.58 


1N361A 




1.05 


.79 


1N362 




1.30 


1.10 


1N362A 




.85 


.57 


1N363 




.85 


.57 


1N363A 




1.00 


.70 


1N364 




1.00 


.70 


1N364A 




1.35 


.85 


1N365 




1.35 


.85 


1N365A 




1.75 


1.15 


1N417 




1.75 


1.15 


1N418 




2.50 


1.60 


1N419 




2.50 


1.60 


1N429 





UNIT PRICE 
1-99 100-999 



3.20 


2.45 


3.20 


2.45 


4.35 


3.35 


4.35 


3.35 


.85 


.57 


.85 


.57 


1.00 


.70 


1.00 


.70 


1.35 


.85 


1.35 


.85 


1.75 


1.15 


1.75 


1.15 


2.50 


1.60 


2.50 


1.60 


3.25 


2.50 


3.25 


2.50 


4.60 


3.50 


4.60 


3.50 


1.72 


1.15 


1.72 


1.15 


1.42 


.95 


1.42 


.95 


1.12 


.75 


1.12 


.75 


1.05 


.70 


1.05 


.70 


1.05 


.70 


1.72 


1.15 


1.72 


1.15 


1.42 


.95 


1.42 


.95 


1.12 


.75 


1.12 


.75 


1.05 


.70 


1.05 


.70 


1.05 


.70 


.52 


.37 


.85 


.57 


.85 


.57 


1.00 


.70 


1.00 


.70 


1.35 


.85 


1.35 


.85 


1.75 


1.15 


1.75 


1.15 


2.50 


1.60 


2.50 


1.60 


3.00 


2.25 


3.00 


2.25 


4.00 


3.00 


4.00 


3.00 


.76 


.57 


.66 


.43 


.53 


.39 


5.40 


4.10 



V. 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 





CATALOG 




REFERENCE 


DEVICE TYPE 


NUiVIBER 


JAN 1N429 




1N440 




1N440B 


TE-1351M 


1N441 




1N441B 


TE-1351M 


1N442 




1N442B 




1N443 




1N443B 




1N444 




1N444B 


TE-1351M 


1N445 




1N445B 


TE-1351M 


1N447 




1N448 




1N449 




1N450 




1N451 




1N452 




1N453 




1N454 




1N455 




1N456 


TE-1350B 


1N456A 


TE-1350B 


1N457 


TE-1350B 


JAN 1N457 


TE-1350A 


1N457A 


TE-1530B 


1N458 


TE-1530B 


JAN 1N458 


TE-1350A 


1N458A 


TE-1350B 


1N459 


TE-1350B 


JAN 1N459 


TE-1350A 


1N459A 


TE-1350B 


1N461 


TE-1350B 


1N461A 


TE-1350B 


1N462 


TE-1350B 


1N462A 


TE-1350B 


1N463 


TE-1350B 


1N463A 


TE-1350B 


1N464 


TE-1350B 


1N464A 


TE-1350B 


1N476 




1N477 




1N478 




1N479 




1N482A 


TE-1350B 


1N482B 


TE-1350B 


1N483 


TE-1350B 


1N483A 


TE-1350B 


1N483B 




JAN 1N483B 


TE-1350B 


1N484 


TE-1350B 


1N484A 


TE-1350B 


1N484B 


TE-1350B 


1N485 


TE-1350B 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



7.25 
.66 
.66 
.69 
.69 

.79 
.79 
.97 
.97 
1.05 

1.05 
1.42 
1.42 
.40 
.43 

.48 
.56 
1.88 
.60 
.63 

.73 
.85 
.37 
.37 
.36 

.36 
.36 
.48 
.48 
.48 

.51 
.51 
.51 
.35 
.35 

.38 
.38 
.46 
.46 
.45 

.45 
.45 
.45 
.48 
.48 

.50 
.50 
.53 
.53 
.53 

.61 
.53 
.53 
.53 
.62 



5.50 
.44 
.44 
.46 
.46 

.53 
.53 
.65 
.65 
.70 

.70 
.95 
.95 
.29 
.32 

.37 
.45 
1.53 
.45 
.48 

.59 
.68 
.29 
.29 
.30 

.30 
.30 
.32 
.32 
.32 

.34 
.34 
.34 
.28 
.28 

.30 
.30 
.36 
.36 
.35 

.35 
.33 
.33 
.35 
.35 

.34 
.34 
.35 
.35 
.35 

.47 
.35 
.35 
.35 
.42 



JAN 



JAN 



JAN 
JAN 
JAN 



1N485A 

1N485B 

1N485B 

1N486 

1N486B 

1N486B 

1N487 

1N487A 

1N488 

1N488A 

1N497 
1N498 
1N499 
1N500 
1N501 

1N502 
1N527 
1N530 
1N531 
1N532 

1N533 
1N534 
1N535 
1N536 
1N537 

1N538 
1N538 
1N539 
1N540 
1N540 

1N547 
1N547 
1N550 
1N551 
1N552 

1N553 
1N554 
1N555 
1N560 
1N561 

1N562 
1N563 
1N571 
1N588 
1N589 

1N599 

1N599A 

1N600 

1N600A 

1N601 

1N601A 

1N602 

1N602A 

1N603 

1N603A 



TE-1350B 
TE-1350B 



TE-1350B 

TE-1350B 
TE-1350B 
TE-1350B 
TE-1350B 
TE-1350B 



TE-1351M 
TE-1351M 

TE-1351M 

TE-1351M-1 

TE-1351M 

TE-1351M 

TE-1351IVI-1 

TE-1351M 
TE-1351M-1 



TE-1351IVI 
TE-135HVI 



TE-1351G-1 
TE-1351G-1 

TE-1351N 
TE-1351N 
TE-1351N 

TE-1351N 
TE-1351N 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


.62 


.42 


.62 


.42 


.77 


.55 


.80 


.54 


.80 


.54 


.85 


.65 


.90 


.70 


1.10 


.74 


1.05 


.78 


1.54 


1.19 


.39 


.30 


.44 


.35 


.49 


.37 


.53 


.41 


.69 


.52 


.83 


.67 


.43 


.33 


.50 


.32 


.53 


.34 


.59 


.39 


.68 


.43 


.76 


.51 


.96 


.60 


.47 


.28 


.52 


.31 


.53 


.34 


.75 


.50 


.59 


.39 


.68 


.43 


1.05 


.70 


.96 


.60 


1.50 


1.05 


1.05 


.70 


1.12 


.75 


1.42 


.95 


1.72 


1.15 


1.80 


1.20 


2.40 


1.60 


1.25 


.75 


2.00 


1.20 


4.00 


2.80 


6.00 


4.05 


.79 


.58 


6.50 


5.30 


8.50 


7.00 


.47 


.28 


.54 


.36 


.52 


.31 


.63 


.42 


.54 


.32 


.65 


.43 


.56 


.36 


.66 


.44 


.59 


.39 


.79 


.53 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



"^ 



JAN 



USA 



JAN 



JAN 





CATALOG 




REFERENCE 


DEVICE TYPE 


NUMBER 


1N604 


TE-1351N 


1N604A 




1N605 


TE-1351N 


1N605A 




1N606 


TE-1351N 


1N606A 




1N607 




1N607A 




1N608 




1N608A 




1N609A 




1N610 




1N610A 




1N611 




1N611A 




1N612 




1N612A 




1N613 




1N613A 




1N614 




1N614A 




1N616 




1N617 




1N618 




1N625 


TE-1350D 


1N626 


TE-1350D 


1N627 


TE-1350D 


1N628 


TE-1350D 


1N629 


TE-1350D 


1N631 




1N632 




1N633 




1N634 




1N636 




1N643 


PB-51 


1N643 




1N645 


TE-1351A 


1N645A 




1N646 


TE-1350C 


1N647 


TE-1351A 


1N648 


TE-1351A 


1N649 


TE-1350C 


1N658 


TE-1350A 


1N658 




1N659 


PB-51 


1N660 


PB-51 


1N661 


PB-51 


1N662 


TE-1350A 


1N662 




1N663 


TE-1350A 


1N663 




1N676 


TE-1351A 


1N677 


TE-1351A 


1N678 


TE-1351A 


1N679 


TE-1351A 



UNIT PRICE 




1-99 100-999 


.81 


.54 


1.28 


.85 


.76 


.51 


1.52 


1.02 


.96 


.60 


1.92 


1.20 


1.05 


.70 


1.05 


.70 


1.05 


.70 


1.05 


.70 


1.05 


.70 


1.10 


.75 


1.10 


.75 


1.42 


.95 


1.42 


.95 


1.72 


1.15 


1.72 


1.15 


1.80 


1.20 


1.80 


1.20 


2.40 


1.60 


2.40 


1.60 


.43 


.34 


.49 


.37 


.54 


.40 


.43 


.29 


.43 


.30 


.53 


.36 


.63 


.42 


.70 


.47 


.80 


.63 


.72 


.56 


.83 


.65 


.52 


.41 


.38 


.27 


1.00 


.67 


1.00 


.67 


1.40 


.93 


1.65 


1.10 


1.65 


1.10 


1.80 


1.20 


1.95 


1.30 


2.50 


1.65 


1.50 


1.00 


1.50 


1.00 


.58 


.39 


.67 


.45 


1.25 


.84 


.60 


.40 


.70 


.47 


1.00 


.67 


1.00 


.67 


.93 


.67 


1.05 


.70 


1.23 


.82 


1.35 


.90 





CATALOG 




REFERENCE 


DEVICE TYPE 


NUMBER 


1N681 


TE-1351A 


1N682 


TE-1351A 


1N683 


TE-1351A 


1N684 


TE-1351A 


1N685 


TE-1351A 


1N686 


TE-1351A 


1N687 


TE-1351A 


1N689 


TE-1350C 


1N690 


PB59 


1N691 


PB-59 


1N692 


PB-59 


1N693 


PB-59 


1N695 


TE-1319B 


1N695A 




1N696 




1N699 




1N702 


TE-1352G 


1N702A 


TE-1352G 


1N703 


TE-1352G 


1N703A 


TE-1352G 


1N704 


TE-1352G 


1N704A 


TE-1352G 


1N705 


TE-1352G 


1N705A 


TE-1352G 


1N706 


TE-1352G 


1N706A 


TE-1352G 


1N707 


TE-1352G 


1N707A 


TE-1352G 


1N708 


TE-1352G 


1N708A 


TE-1352G 


1N709 


TE-1352G 


1N709A 


TE-1352G 


1N710 


TE-1352G 


1N710A 


TE-1352G 


1N711 




1N711A 


TE-1352G 


1N712 


TE-1352G 


1N712A 


TE-1352G 


1N713 


TE-1352G 


1N713A 


TE-1352G 


1N714 


TE-1352G 


1N714A 


TE-1352G 


1N715 


TE-1532G 


1N715A 


TE-1532G 


1N716 


TE-1532G 


1N716A 




1N717 




1N717A 




1N718 




1N718A 




1N719 




1N719A 




1N720 




1N720A 




1N721 





UNIT PRICE 


1-99 100-999 


1.53 


1.02 


1.65 


1.10 


1.80 


1.20 


1.88 


1.25 


2.10 


1.40 


2.25 


1.50 


2.40 


1.60 


2.50 


1.65 


2.86 


1.92 


3.38 


2.25 


4.28 


2.85 


6.00 


4.05 


.30 


.24 


.98 


.74 


2.10 


1.55 


1.00 


.75 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.75 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 



V. 



J 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 



USN 



USN 



USN 



USN 



USN 



USN 



USN 



DEVICE TYPE 



1N721A 

1N722 

1N722A 

1N723 

1N723A 

1N724 

1N724A 

1N725 

1N725A 

1N726 

1N726A 

1N727 

1N727A 

1N728 

1N728A 

1N729 

1N729A 

1N730 

1N730A 

1N731 

1N731A 

1N732 

1N732A 

1N733 

1N733A 

1N734 

1N734A 

1N735 

1N735A 

1N736 

1N736A 

1N737 

1N737A 

1N746 

1N746A 

1N746A 

1N747 

1N747A 

1N747A 

1N748 

1N748A 

1N748A 

1N749 

1N749A 

1N749A 

1N750 

1N750A 

1N750A 

1N751 

1N751A 

1N751A 

1N752 

1N752A 

1N752A 

1N753 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


1.75 


1.50 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.65 


1.40 


1.90 


1.65 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


2.90 


2.20 


1.75 


1.50 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 



USN 



USN 



USN 



USN 



USN 



USN 



USN 



DEVICE TYPE 



1N753A 

1N753A 

1N754 

1N754A 

1N754A 

1N755 

1N755A 

1N755A 

1N756 

1N756A 

1N756A 

1N757 

1N757A 

1N757A 

1N758 

1N758A 

1N758A 

1N759 

1N759A 

1N759A 

1N761 

1N761-1 

1N761-2 

1N761-3 

1N762 

1N762-1 

1N762-2 

1N762-3 

1N763 

1N763-1 

1N763-2 

1N763-3 

1N764 

1N764-1 

1N764-2 

1N764-3 

1N765 

1N765-1 

1N765-2 

1N765-3 

1N766 

1N766-1 

1N766-2 

1N766-3 

1N767 

1N767-1 

1N767-2 

1N767-3 

1N768 

1N768-1 

1N768-2 

1N768-3 

1N769 

1N769-1 

1N769-2 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 


1-99 


00-999 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.50 


1.25 


1.75 


1.50 


2.90 


2.20 


1.55 


1.30 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.55 


1.30 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.55 


1.30 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.55 


1.30 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.55 


1.30 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.55 


1.30 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.55 


1.30 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.55 


1.30 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.55 


1.30 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 




r 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 



■^ 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 





1N769-3 






1N770 






1N771 






1N771A 






1N771B 






1N772 






1N772A 






1N773 






1N773A 






1N774 






1N774A 






1N775 






1N776 






1N777 






1N781 






1N782 






1N805 






1N806 


TE-1350D 




1N807 


TE-1350D 




1N811 


TE-1350E 




1N812 


TE-1350E 




1N813 


TE-1350E 




1N814 


TE-1350E 




1N815 


TE-1350E 




1N816 


TE-1332 


USN 


1N816W 
1N821 




USN 


1N821 
1N821A 






1N822 


TE-1352F 




1N823 


TE-1352F 


USN 


1N823 
1N823A 






1N824 


TE-1352F 




1N825 


TE-1352F 


USN 


1N825 
1N825A 






1N827 


TE-1352F 


USN 


1N827 
1N827A 






1N829 


TE-1352F 


USN 


1N829 
1N829A 
1N846 
1N847 

1N848 
1N849 
1N850 
1N851 
1N852 

1N853 
1N854 
1N855 
1N856 
1N857 





UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1.80 


1.55 


1N858 


.48 


.38 


1N859 


.80 


.66 


1N860 


.88 


.70 


1N861 


1.30 


1.00 


1N862 


.45 


.36 


1N863 


.53 


.42 


1N864 


.32 


.25 


1N865 


.47 


.37 


1N866 


.38 


.29 


1N867 


.44 


.36 


1N868 


.36 


.27 


1N869 


.30 


.21 


1N870 


.90 


.72 


1N871 


.92 


.75 


1N872 


1.10 


.87 


1N873 


.29 


.20 


1N874 


.75 


.50 


1N875 


.85 


.51 


1N876 


1.15 


.83 


1N877 


2.20 


1.55 


1N878 


1.30 


.91 


1N879 


2.20 


1.55 


1N880 


1.55 


1.05 


1N881 


.40 


.27 


1N882 


.45 


.35 


1N883 


2.35 


1.90 


1N884 


2.55 


2.05 


1N885 


2.60 


2.10 


1N886 


7.35 


5.90 


1N887 


3.10 


2.50 


1N888 


3.75 


3.00 


1N889 


3.35 


2.70 


1N903 


9.60 


8.00 


1N903A 


5.00 


4.00 


1N904 


6.10 


4.90 


1N904A 


5.60 


4.50 


1N905 


9.35 


7.50 


1N905A 


12.50 


10.00 


1N906 


11.25 


9.00 


1N906A 


14.05 


11.25 


1N907 


24.35 


19.50 


1N907A 


16.85 


13.50 


1N908 


.50 


.38 


1N908A 


.62 


.47 


1N911 


.70 


.52 


1N914 


.76 


.56 


JSN 1N914 


1.70 


1.25 


1N914A 


2.35 


1.70 


1N914B 


2.45 


1.85 


1N916 


2.75 


2.00 


1N916A 


3.25 


2.40 


1N916B 


3.90 


2.90 


1N919 


4.60 


3.40 


1N925 


.46 


.35 


1N926 



TE-1350G 



TE-1350G 



PB-65 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



.58 


.44 


.65 


.50 


.72 


.55 


1.40 


1.10 


2.00 


1.50 


2.15 


1.60 


2.35 


1.75 


2.75 


2.10 


3.25 


2.45 


3.90 


2.90 


.42 


.32 


.55 


.40 


.62 


.46 


.70 


.52 


1.15 


.85 


1.60 


1.20 


1.70 


1.27 


1.85 


1.35 


2.20 


1.65 


2.60 


1.95 


3.00 


2.35 


.40 


.30 


.50 


.38 


.60 


.45 


.65 


.50 


.90 


.65 


1.20 


.90 


1.30 


.97 


1.40 


1.00 


1.65 


1.25 


2.00 


1.50 


2.30 


1.70 


.80 


.54 


.90 


.60 


.75 


.50 


.90 


.60 


.90 


.60 


1.20 


.80 


.70 


.47 


.90 


.60 


.70 


.47 


1.20 


.81 


.70 


.47 


.80 


.54 


.95 


.76 


.35 


.24 


.35 


.24 


.40 


.27 


1.00 


.67 


.52 


.35 


.58 


.39 


.74 


.50 


5.50 


4.55 


2.00 


1.50 


3.20 


2.40 



V. 



r 



JAN 



JAN 



JAN 



DEVICE TYPE 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N928 




1N933 




1N935 


TE-1352F5 


1N935A 




1N935B 




1N935B 




1N936 


TE-1352F-5 


1N936A 




1N936B 




1N937 


TE-1352F-5 


1N937A 




1N937B 




1N937B 




1N938 


TE-1352F-5 


1N938A 




1N938B 




1N938B 


TE-1352F-5 


1N939 


TE-1352F-5 


1N939A 




1N939B 




1N940 


TE-1352F-5 


1N940A 




1N940B 




1N941 


TE-1352F-6 


1N941A 




1N941B 




1N942 




1N942A 




1N942B 




1N943 


TE-1352F-6 


1N943A 




1N943B 




1N944 


TE-1352F-6 


1N944A 




1N944B 




1N945 


TE-1352F-6 


1N945A 




1N945B 




1N946 


TE-1352F-6 


1N946A 




1N946B 




1N948R 




1N949 




1N957 




1N957A 




1N957B 




1N958 




1N958A 




1N958B 




1N959 




1N959A 




1N959B 




1N960 




1N960A 





UNIT PRICE 
1-99 100999 



DEVICE TYPE 



4.40 


3.30 


1N960B 


5.20 


3.85 


1N961 


1.03 


.78 


1N961A 


2.00 


1.60 


1N961B 


2.25 


1.80 


1N962 


3.05 


2.45 


1N962A 


4.55 


3.65 


1N962B 


2.35 


1.90 


1N963 


3.05 


2.45 


1N963A 


3.60 


2.90 


1N963B 


4.60 


3.70 


1N964 


5.30 


4.25 


1N964A 


6.10 


4.90 


1N964B 


8.00 


6.40 


1N965 


6.00 


4.80 


1N965A 


6.50 


5.20 


1N965B 


8.60 


6.90 


1N966 


11.75 


9.40 


1N966A 


15.50 


12.40 


1N966B 


21.85 


17.50 


1N967 


23.55 


18.85 


1N967A 


33.70 


28.75 


1N967B 


41.75 


34.75 


1N968 


45.25 


38.75 


1N968A 


2.75 


2.20 


1N968B 


2.90 


2.30 


1N969 


3.10 


2.50 


1N969A 


3.00 


2.40 


1N969B 


3.75 


3.00 


1N970 


4.25 


3.40 


1N970A 


5.95 


4.75 


1N970B 


6.00 


4.80 


1N971 


6.20 


4.95 


1N971A 


8.75 


7.00 


1N971B 


11.25 


9.00 


1N972 


14.95 


11.95 


1N972A 


23.00 


18.40 


1N972B 


31.35 


25.10 


1N973 


35.25 


28.20 


1N973A 


51.00 


40.00 


1N973B 


60.00 


47.50 


1N974 


66.00 


52.50 


1N974A 


5.00 


3.75 


1N974B 


.65 


.50 


1N975 


1.40 


1.00 


1N975A 


1.50 


1.10 


1N975B 


1.75 


1.50 


1N976 


1.40 


1.00 


1N976A 


1.50 


1.10 


1N976B 


1.75 


1.50 


1N977 


1.40 


1.00 


1N977A 


1.50 


1.10 


1N977B 


1.75 


1.50 


1N978 


1.40 


1.00 


1N978A 


1.50 


1.10 


1N978B 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 



I 



Traojitron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N979 

1N979A 

1N979B 

1N980 

1N980A 

1N980B 

1N981 

1N981A 

1N981B 

1N982 

1N982A 

1N982B 

1N983 

1N983A 

1N983B 

1N984 

1N984A 

1N984B 

1N993 

1N994 

1N995 
USN 1N995 
USN irJ9951VI 
1N996 
1N1046 

1N1093 
1N1095 
1N1096 
INllOO 
INllOl 

1N1102 
1N1103 
1N1104 
1N1105 
1N1115 

1N1116 
1N1117 
1N1118 
1N1119 
1N1120 

1N1124 

1N1124A 

1N1125 

1N1125A 

1N1126 

1N1126A 

1N1127 

1N1127A 

1N1128 

1N1128A 

1N1130 
1N1133 
1N1134 
1N1135 
1N1136 



TE-1350F 
TE-1319G 



TE-1319G 



TE-1351M 



TE-1351G-2 



UNIT PRICE 




1-99 100-999 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


1.40 


1.00 


1.50 


1.10 


1.75 


1.50 


4.80 


3.40 


1.75 


1.25 


.60 


.45 


1.20 


.95 


1.20 


.95 


1.15 


.87 


1.25 


.94 


.90 


.68 


.76 


.51 


.96 


.60 


.53 


.35 


.63 


.42 


.66 


.44 


.81 


.54 


2.40 


1.65 


2.75 


1.95 


1.05 


.70 


1.12 


.75 


1.42 


.95 


1.75 


1.17 


1.90 


1.27 


2.40 


1.60 


1.95 


1.30 


2.10 


1.40 


2.50 


1.65 


2.55 


1.70 


3.30 


2.20 


3.60 


2.40 


3.70 


2.50 


4.00 


2.80 


4.25 


2.90 


4.50 


3.00 


10.50 


7.40 


9.50 


7.28 


9.50 


7.28 


10.45 


8.05 


10.45 


8.05 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N1137 
1N1138 
1N1139 
1N1140 
1N1141 

1N1142 

1N1143 

1N1143A 

1N1144 

1N1145 

1N1146 
1N1147 
1N1148 
1N1149 
1N1169 

1N1169A 

1N1183 

1N1183A 

1N1184 

1N1184A 

1N1185 

1N1185A 

1N1186 

1N1186A 

1N1187 

1N1187A 

1N1188 

1N1188A 

1N1189 

1N1189A 

1N1190 

1N1190A 

1N1191 

1N1191A 

1N1192 

1N1192A 

1N1193 

1N1193A 

1N1194 

1N1194A 

1N1195 

1N1195A 

1N1196 

1N1196A 

1N1197 

1N1197A 

1N1198 

1N1198A 

1N1199,A 

1N1199B 

1N1200 

1N1200A 

1N1200B 

1N1201,A 

1N1201 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


12.65 


9.70 


12.65 


9.70 


14.75 


11.30 


14.75 


11.30 


16.70 


12.80 


16.70 


12.80 


18.60 


14.25 


18.60 


14.25 


20.50 


15.75 


20.50 


15.75 


21.80 


16.70 


27.95 


21.40 


31.10 


23.85 


34.25 


26.30 


.60 


.40 


.65 


.43 


1.95 


1.30 


2.40 


1.80 


2.40 


1.60 


3.35 


2.25 


2.90 


1.95 


4.15 


2.75 


3.30 


2.00 


4.90 


3.30 


4.00 


2.45 


4.95 


3.42 


4.90 


2.95 


6.19 


4.20 


5.25 


3.20 


7.40 


5.00 


5.80 


3.50 


8.00 


5.60 


1.35 


1.00 


2.45 


1.65 


1.70 


1.15 


3.10 


2.05 


2.10 


1.40 


3.85 


2.65 


2.45 


1.80 


3.70 


2.50 


3.50 


2.15 


3.85 


2.65 


3.80 


2.30 


4.95 


3.40 


4.00 


2.45 


5.90 


4.10 


4.50 


3.40 


7.00 


4.85 


1.20 


.80 


1.40 


1.00 


1.30 


.90 


1.30 


.90 


1.50 


1.10 


1.80 


1.20 


1.80 


1.20 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N1201A 

1N1201B 

1N1202 

1N1202A 

1N1202B 

1N1203 

1N1203A 

1N1203B 

1N1204 

1N1204A 

1N1204B 

1N1205 

1N1205A 

1N1205B 

1N1206 

1N1206A 

1N1206B 

1N1217 

1N1217A 

1N1218 

1N1218A 

1N1219 

1N1219A 

1N1220 

1N1220A 

1N1221 

1N1221A 

1N1222 

1N1222A 

1N1223 

1N1223A 

1N1224 

1N1224A 

1N1225 

1N1225A 

1N1226 

1N1226A 

1N1227 

1N1227A 

1N1228 

1N1228A 

1N1229 

1N1229A 

1N1230 

1N1230A 

1N1231 

1N1231A 

1N1232 

1N1232A 

1N1233 

1N1233A 

1N1234 

1N1234A 

1N1235 

1N1236 



UNIT PRICE 


199 100-999 


1.80 


1.20 


2.00 


1.40 


2.20 


1.50 


2.20 


1.50 


2.50 


1.80 


3.00 


2.05 


3.00 


2.05 


3.50 


2.60 


3.25 


2.30 


3.25 


2.30 


4.25 


2.90 


3.75 


2.70 


3.75 


2.70 


4.80 


3.25 


4.00 


2.95 


4.00 


2.95 


6.00 


4.00 


.40 


.28 


.40 


.28 


.45 


.30 


.45 


.30 


.52 


.33 


.52 


.33 


.50 


.33 


.50 


.33 


.59 


.39 


.59 


.39 


.74 


.40 


.74 


.40 


.86 


.57 


.86 


.57 


1.02 


.68 


1.02 


.68 


1.67 


1.11 


1.67 


1.11 


1.83 


1.21 


1.83 


1.21 


1.25 


.78 


1.25 


.78 


1.36 


.83 


1.40 


.87 


1.46 


.97 


1.55 


.97 


1.59 


1.05 


1.75 


1.09 


1.94 


1.29 


2.20 


1.36 


2.20 


1.45 


2.50 


1.65 


2.65 


1.75 


2.75 


2.05 


3.15 


2.05 


3.20 


2.40 


4.15 


2.75 


5.10 


3.30 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N1251 
1N1252 
1N1253 
1N1254 
1N1255 

1N1256 
1N1257 
1N1258 
1N1259 
1N1260 

1N1261 

1N1341 

1N1341A 

1N1341B 

1N1342 

1N1342A 

1N1342B 

1N1343 

1N1343A 

1N1343B 

1N1344 

1N1344A 

1N1344B 

1N1345 

1N1345A 

1N1345B 

1N1346 

1N1346A 

1N1346B 

1N1347 

1N1347A 

1N1347B 

1N1348 

1N1348A 

1N1348B 

1N1351 

1N1351A 

1N1351R 

1N1351RA 

1N1352 

1N1352A 

1N1352R 

1N1352RA 

1N1353 

1N1353A 

1N1353R 

1N1353RA 

1N1354 

1N1354A 

1N1354R 

1N1354RA 

1N1355 

1N1355A 

1N1355R 

1N1355RA 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


.45 


.29 


.50 


.32 


.53 


.34 


.59 


.39 


.68 


.43 


.80 


.50 


.95 


.60 


1.40 


.90 


1.75 


1.10 


2.75 


1.80 


3.50 


2.30 


1.20 


.80 


1.30 


.90 


2.25 


1.45 


1.20 


.85 


1.35 


.95 


1.80 


1.20 


1.25 


.90 


1.50 


1.15 


2.70 


1.80 


2.00 


1.35 


2.30 


1.65 


4.00 


2.95 


2.70 


1.85 


3.00 


2.15 


4.80 


3.60 


3.20 


2.25 


3.80 


2.75 


6.40 


4.80 


3.65 


2.60 


4.40 


3.00 


8.75 


6.35 


3.80 


2.75 


5.00 


3.50 


9.00 


7.00 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 
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TranjUron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N1356 

1N1356A 

1N1356R 

1N1356RA 

1N1357 

1N1357A 

1N1357R 

1N1357RA 

1N1358 

1N1358A 

1N1358R 

1N1358RA 

1N1359 

1N1359A 

1N1359R 

1N1359RA 

1N1360 

1N1360A 

1N1360R 

1N1360RA 

1N1361 

1N1361A 

1N1361R 

1N1361RA 

1N1362 

1N1362A 

1N1362R 

1N1362RA 

1N1363 

1N1363A 

1N1363R 

1N1363RA 

1N1364 

1N1364A 

1N1364R 

1N1364RA 

1N1365 

1N1365A 

1N1365R 

1N1365RA 

1N1366 

1N1366A 

1N1366R 

1N1366RA 

1N1367 

1N1367A 

1N1367R 

1N1367RA 

1N1368 

1N1368A 

1N1368R 

1N1368RA 

1N1369 

1N1369A 

1N1369R 



UNIT PRICE 




1-99 100-999 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N1369RA 

1N1370 

1N1370A 

1N1370R 

1N1370RA 

1N1371 

1N1371A 

1N1371R 

1N1371RA 

1N1372 

1N1372A 

1N1372R 

1N1372RA 

1N1373 

1N1373A 

1N1373R 

1N1373RA 

1N1374 

1N1374A 

1N1374R 

1N1374RA 

1N1375 

1N1375A 

1N1375R 

1N1375RA 

1N1379 
1N1406 
1N1407 
1N1408 
1N1409 

1N1410 
1N1434 
1N1435 
1N1436 
1N1437 

IN 1438 
1N1443 
1N1444 
1N1486 
1N1487 

1N1488 
1N1489 
1N1490 
1N1491 
1N1492 

1N1537 
1N1538 
1N1539 
1N1540 
1N1541 

1N1542 
1N1543 
1N1544 
1N1551 
1N1552 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


6.15 


4.80 


7.30 


5.85 


6.15 


4.60 


7.30 


5.85 


5.25 


3.50 


1.40 


1.00 


3.00 


2.00 


5.00 


3.50 


7.00 


4.90 


8.00 


5.60 


3.30 


2.20 


3.60 


2.40 


5.00 


3.35 


6.25 


4.05 


6.90 


4.60 


4.43 


2.95 


5.40 


3.25 


.75 


.50 


.50 


.28 


.53 


.30 


.59 


.33 


.68 


.42 


.75 


.50 


.95 


.59 


1.50 


1.15 


1.70 


1.50 


2.00 


1.55 


2.25 


1.70 


2.90 


2.00 


3.80 


2.65 


4.90 


3.45 


6.30 


4.20 


1.60 


1.10 


2.00 


1.35 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N1553 
1N1554 
1N1555 
1N1556 
1N1557 

1N1558 
1N1559 
1N1560 
1N1581 
1N1582 

1N1583 
1N1584 
1N1585 
1N1586 
1N1587 

1N1612 
1N1613 
1N1614 
1N1615 
1N1616 

1N1644 
1N1645 
1N1646 
1N1647 
1N1648 

1N1649 
1N1650 
1N1651 
1N1652 
1N1653 

1N1692 
1N1693 
1N1694 
1N1695 
1N1696 

1N1697 
1N1701 
1N1702 
1N1703 
1N1704 

1N1705 
1N1706 
1N1707 
1N1708 
1N1709 

1N1710 
1N1711 
1N1712 
1N1730 
1N1731 

1N1732 
1N1733 
1N1734 
1N1763 
1N1764 



TM7 
TM17 

TWI27 
TM37 
TM47 
TM57 
TM67 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


2.50 


1.70 


2.90 


2.05 


3.40 


2.30 


.45 


.30 


.50 


.33 


.55 


.36 


.60 


.40 


.70 


.48 


1.10 


.70 


1.20 


.80 


1.95 


1.30 


2.50 


1.70 


3.30 


2.25 


3.70 


2.50 


4.25 


2.90 


1.07 


.72 


1.20 


.80 


1.90 


1.25 


2.40 


1.60 


3.00 


2.00 


.85 


.59 


.85 


.59 


.95 


.64 


1.04 


.69 


1.16 


.77 


1.28 


.85 


1.28 


.85 


1.30 


1.00 


1.38 


1.03 


1.45 


1.06 


.44 


.26 


.47 


.28 


.55 


.35 


.65 


.42 


.71 


.47 


.92 


.61 


.70 


.40 


.85 


.50 


1.00 


.60 


1.20 


.75 


1.55 


1.00 


2.50 


1.70 


.75 


.55 


.90 


.60 


1.05 


.70 


1.40 


.90 


2.15 


1.40 


3.20 


2.10 


5.85 


3.90 


6.70 


4.60 


8.05 


5.80 


12.75 


8.50 


15.00 


10.00 


.42 


.28 


.60 


.36 





CATALOG 




REFERENCE 


DEVICE TYPE 


NUMBER 


1N1765 


TE-1352H-1 


1N1765A 




1N1766 


TE-1352H-1 


1N1766A 




1N1767 


TE-1352H-1 


1N1767A 




1N1768 


TE-1352H-1 


1N1768A 




1N1769 


TE-1352H-1 


1N1769A 




1N1770 


TE-1352H-1 


1N1770A 




1N1771 


TE-1352H-1 


1N1771A 




1N1772 


TE-1352H-1 


1N1772A 




1N1773 


TE-1352H-1 


1N1773A 




1N1774 


TE-1352H-1 


1N1774A 




1N1775 


TE-1352H-1 


1N1775A 




1N1776 


TE-1352H-1 


1N1776A 




1N1777 


TE-1352H-1 


1N1777A 




1N1778 


TE-1352H-1 


1N1778A 




1N1779 


TE-1352H-1 


1N1779A 




1N1780 


TE-1352H-1 


1N1780A 




1N1781 


TE-1352H-1 


1N1781A 




1N1782 


TE-1352H-1 


1N1782A 




1N1783 


TE-1352H-1 


1N1783A 




1N1784 


TE-1352H-1 


1N1784A 




1N1785 


TE-1352H-1 


1N1785A 




1N1786 


TE-1352H-1 


1N1786A 




1N1787 


TE-1352H-1 


1N1787A 




1N1788 


TE-1352H-1 


1N1788A 




1N1789 


TE-1352H-1 


1N1789A 




1N1790 


TE-1352H-1 


1N1790A 




1N1791 


TE-1352H-1 


1N1791A 




1N1792 


TE-1352H-1 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


3.25 


2.15 


4.00 


2.60 


3.25 


2.15 


4.00 


2.60 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N1792A 

1N1793 

1N1793A 

1N1794 

1N1794A 

1N1795 

1N1795A 

1N1803 

1N1804 

1N1804A 

1N1804R 

1N1804RA 

1N1805 

1N1805A 

1N1805R 

1N1805RA 

1N1806 

1N1806A 

1N1806R 

1N1806RA 

1N1807 

1N1807A 

1N1807R 

1N1807RA 

1N1808 

1N1808A 

1N1808R 

1N1808RA 

1N1816 

1N1816A 

1N1816R 

1N1816RA 

1N1817 

1N1817A 

1N1817R 

1N1817RA 

1N1818 

1N1818A 

1N1818R 

1N1818RA 

1N1819 

1N1819A 

1N1819R 

1N1819RA 

1N1820 

1N1820A 

1N1820R 

1N1820RA 

1N1821 

1N1821A 

1N1821R 

1N1821RA 

1N1822 

1N1822A 

1N1822R 



TE-1352H-1 
TE-1352H-1 

TE-1352H-1 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


2.75 


1.95 


3.25 


2.30 


6.00 


4.50 


6.00 


4.50 


9.00 


6.75 


6.00 


4.50 


9.00 


6.75 


4.90 


3.60 


5.10 


3.80 


4.90 


3.60 


5.10 


3.80 


4.90 


3.60 


5.10 


3.80 


4.90 


3.60 


5.10 


3.80 


4.90 


3.60 


5.10 


3.80 


4.90 


3.60 


5.10 


3.80 


4.90 


3.60 


4.90 


3.60 


4.90 


3.60 


5.10 


3.80 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


7.70 


5.75 


6.10 


4.50 


6.10 


7.70 


6.10 


4.50 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



USN 



1N1822RA 

1N1823 

1N1823 

1N1823A 

1N1823RA 

1N1824 

1N1824A 

1N1824R 

1N1824RA 

1N1825 

1N1825A 

1N1825R 

1N1825RA 

1N1826 

1N1826A 

1N1826R 

1N1826RA 

1N1827 

1N1827A 

1N1827R 

1N1827RA 

1N1828 

1N1828A 

1N1828R 

1N1828RA 

1N1829 

1N1829A 

1N1829R 

1N1829RA 

1N1830 

1N1830A 

1N1830R 

1N1830RA 

1N1831 

1N1831A 

1N1831R 

1N1831RA 

1N1832 

1N1832A 

1N1832R 

1N1832RA 

1N1833 

1N1833A 

1N1833R 

1N1833RA 

1N1834 

1N1834A 

1N1834R 

1N1834RA 

1N1835 

1N1835A 

1N1835R 

1N1835RA 

1N1836 

1N1836A 



TE-1352F 



7.70 
6.10 
6.10 
7.70 
7.70 

6.10 
7.70 
6.10 
7.70 
6.10 

7.70 
6.10 
7.70 
6.10 
7.70 

6.10 
7.70 
6.10 
7.70 
6.10 

7.70 
6.10 
7.70 
6.10 
7.70 

6.10 
7.70 
6.10 
7.70 
6.10 

7.70 
6.10 
7.70 
6.10 
7.70 

6.10 
7.70 
6.10 
7.70 
6.10 

7.70 
6.10 
7.70 
6.10 
7.70 

6.10 
7.70 
6.10 
7.70 
6.10 

7.70 
6.10 
7.70 
6.10 
7.70 



5.75 
4.50 
4.50 
5.75 
5.75 

4.50 
5.75 
4.50 
5.75 
4.50 

5.75 
4.50 
5.75 
4.50 
5.75 

4.50 
5.75 
4.50 
5.75 
4.50 

5.75 
4.50 
5.75 
4.50 
5.75 

4.50 
5.75 
4.50 
5.75 
4.50 

5.75 
4.50 
5.75 
4.50 
5.75 

4.50 
5.75 
4.50 
5.75 
4.50 

5.75 
4.50 
5.75 
4.50 
5.75 

4.50 
5.75 
4.50 
5.75 
4.50 

5.75 
4.50 
5.75 
4.50 
5.75 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



"\ 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



V 



1N1836R 

1N1836RA 

1N2021 

1N2022 

1N2023 

1N2024 
1N2025 
1N2026 
1N2027 
1N2028 

1N2029 
1N2030 
1N2031 
1N2032 
1N2032-1 

1N2032-2 

1N2033 

1N2033-1 

1N2033-2 

1N2034 

1N2034-1 

1N2034-2 

1N2034-3 

1N2035 

1N2035-1 

1N2035-2 

1N2035-3 

1N2035-4 

1N2036 

1N2036-1 

1N2036-2 

1N2037 

1N2037-1 

1N2037-2 

1N2037-3 

1N2038 

1N2038-1 

1N2038-2 

1N2038-3 

1N2039 

1N2039-1 

1N2039-2 

1N2039-3 

1N2040 

1N2040-1 

1N2040-2 
1N2040-3 
1N2G4M 
1N2041-2 
1N2041 

1N2041R 

1N2042-1 

1N2042-2 

1N2042 

1N2042R 



TE-1351J 
TE-1351J 
TE-1351J 

TE-1351J 
TE-1351J 
TE-1351E 

TE-1351E 

TE-1351E 
TE-1351E 
TE-1351E 
TE-1352B,C2 



TE-1352B,C2 



TE-1352B,C2 



TE-1352B,C2 



TE-1352B,C2 



TE-1352B,C2 



TE-1352B,C2 



TE-1352B,C2 



TE-1352B,C2 



6.10 


4.50 


1N2043-1 




7.70 


5.75 


1N2043-2 




3.10 


2.15 


1N2043-3 




4.70 


3.15 


1N2043 


TE-1352C-C-2 


4.85 


3.25 


1N2043R 




5.00 


3.40 


1N2044-1 




5.15 


3.50 


1N2044-2 




1.10 


.70 


1N2044-3 




1.95 


1.30 


1N2044-4 




2.45 


1.65 


1N2044 


TE-1352C-C-2 


3.25 


2.20 


1N2044R 




3.60 


2.40 


1N2045-1 




4.15 


2.80 


1N2045-2 




3.00 


2.00 


1N2045R 




4.00 


2.60 


1N2045 


TE-1352C C-2 


4.00 


2.60 


1N2046-1 




3.00 


2.00 


1N2046-2 




4.00 


2.60 


1N2046-3 




4.00 


2.60 


1N2046 


TE-1352C C-2 


2.40 


1.60 


1N2046R 




3.00 


2.00 


1N2047-1 




3.00 


2.00 


1N2047-2 




3.00 


2.00 


1N2047-3 




2.40 


1.60 


1N2047 


TE-1352C C-2 


3.00 


2.00 


1N2047R 




3.00 


2.00 


1N2048-1 




3.00 


2.00 


1N2048-2 




3.00 


2.00 


1N2048-3 




2.40 


1.60 


1N2048 


TE-1352C C-2 


3.00 


2.00 


1N2048R 




3.00 


2.00 


1N2049-1 




2.40 


1.60 


1N2049-2 




3.00 


2.00 


1N2049-3 




3.00 


2.00 


1N2049 


TE-1352C C-2 


3.00 


2.00 


1N2049R 




2.40 


1.60 


1N2069 


TE-1351S 


3.00 


2.00 


1N2069A 




3.00 


2.00 


1N2070 


TE-1351S 


3.00 


2.00 


1N2070A 




2.40 


1.60 


1N2071 


TE-1351S 


3.00 


2.00 


1N2071A 




3.00 


2.00 


1N2072 




3.00 


2.00 


1N2073 




2.40 


1.60 


1N2074 




3.00 


2.00 


1N2075 




3.00 


2.00 


1N2076 




3.00 


2.00 


1N2077 




9.00 


6.75 


1N2078 




9.00 


6.75 


1N2079 




6.00 


4.50 


1N2080 




6.00 


4.50 


1N2081 




9.00 


6.75 


1N2082 




9.00 


6.75 


1N2083 




6.00 


4.50 


1N2084 




6.00 


4.50 


1N2085 





7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


.40 


.25 


.50 


.30 


.44 


.27 


.70 


.38 


.55 


.32 


.85 


.45 


.45 


.30 


.50 


.32 


.52 


.33 


.53 


.34 


.56 


.36 


.59 


.39 


.68 


.43 


.75 


.50 


.45 


.29 


.50 


.32 


.53 


.34 


.59 


.39 


.68 


.45 


.75 


.50 
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Tran^Hron SEMICONDUCTORS 



■^ 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N2086 
1N2103 
1N2104 
1N2105 
1N2106 

1N2107 
1N2108 
1N2117 
1N2128 
1N2128A 

1N2129 

1N2129A 

1N2130 

1N2130A 

1N2131 

1N2131A 

1N2132 

1N2132A 

1N2133 

1N2133A 

1N2134 

1N2134A 

1N2135 

1N2135A 

1N2135RA 

1N2154 
1N2155 
1N2156 
1N2157 
1N2158 

1N2159 
1N2160 
1N2216 
1N2217 
1N2218 

1N2219 
1N2220 
1N2221 
1N2222 
1N2222A 

1N2223 

1N2223A 

1N2224 

1N2224A 

1N2225 

1N2225A 

1N2226 

1N2226A 

1N2227 

1N2227A 

1N2228 
1N2229 
1N2230 
1N2231 
1N2232 



.90 


.58 


1N2233 


.45 


.29 


1N2234 


.50 


.32 


1N2235 


.53 


.34 


1N2236 


.59 


.39 


1N2237 


.68 


.43 


1N2238 


.75 


.50 


1N2239 


1.10 


.75 


1N2266 


2.40 


1.90 


1N2267 


2.50 


1.95 


1N2268 


3.05 


2.15 


1N2269 


3.20 


2.25 


1N2270 


3.80 


2.90 


1N2271 


4.00 


3.10 


1N2272 


4.50 


3.35 


1N2273 


4.75 


3.50 


1N2274 


5.20 


3.55 


1N2275 


5.40 


3.60 


1N2276 


5.45 


3.65 


irJ2277 


5.60 


3.75 


1N2278 


5.65 


3.80 


1N2279 


5.80 


3.85 


1N2372 


5.85 


3.90 


1N2373 


6.00 


4.00 


HN2374 


6.50 


4.35 


1N2382 


2.39 


1.59 


1N2383 


3.00 


2.00 


1N2384 


4.38 


2.92 


1N2385 


5.10 


3.50 


1N2446 


5.60 


3.95 


1N2446R 


5.90 


4.10 


1N2447 


6.30 


4.20 


1N2447R 


1.10 


.70 


1N2448 


3.00 


2.25 


1N2448R 


2.25 


1.70 


1N2449 


4.25 


3.10 


1N2449R 


3.15 


2.00 


1N2450 


4.75 


3.20 


1N2450R 


3.55 


2.15 


1N2451 


3.85 


2.40 


1N2451R 


5.10 


3.40 


1N2452 


5.25 


3.55 


1N2452R 


3.85 


2.30 


1N2453 


4.25 


2.60 


1N2453R 


5.25 


3.55 


1N2454 


5.75 


4.00 


1N2454R 


5.65 


3.40 


1N2455 


6.15 


3.70 


1N2455R 


6.60 


4.40 


1N2456 


7.25 


4.75 


1N2456R 


1.10 


.70 


1N2457 


2.90 


2.10 


1N2457R 


1.55 


.98 


1N2482 


3.00 


2.30 


1N2483 


1.95 


1.22 


1N2484 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


3.20 


2.45 


2.45 


1.50 


3.70 


2.75 


3.00 


1.85 


4.25 


3.10 


3.75 


2.30 


5.00 


3.55 


1.25 


.70 


2.50 


1.95 


2.15 


1.30 


3.40 


2.55 


3.15 


1.90 


4.40 


3.40 


1.20 


.80 


1.30 


.85 


2.00 


1.35 


2.70 


1.85 


3.50 


2.40 


3.90 


2.65 


4.40 


3.00 


6.00 


4.00 


7.00 


5.60 


1.25 


.80 


2.00 


1.40 


13.95 


9.30 


18.90 


12.60 


25.05 


16.70 


30.00 


20.00 


2.50 


1.65 


2.50 


1.65 


3.05 


2.00 


3.05 


2.00 


3.75 


2.55 


3.75 


2.55 


4.40 


2.95 


4.40 


2.95 


4.80 


3.25 


4.80 


3.25 


5.00 


3.40 


5.00 


3.40 


5.20 


3.60 


5.20 


3.60 


5.40 


3.75 


5.40 


3.75 


5.60 


3.85 


5.60 


3.85 


5.90 


3.95 


5.90 


3.95 


7.50 


5.00 


7.50 


5.00 


10.00 


6.65 


10.00 


6.65 


.40 


.25 


.44 


.27 


.55 


.32 



v. 
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r 



"N 



DEVICE TYPE 



Tran^ilron SEMICONDUCTORS 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N2485 




1N2486 




1N2487 




1N2488 




1N2489 




1N2491 


TE-1351H-1 


1N2492 


TE-1351H-1 


1N2493 


TE-1351H-1 


1N2494 


TE-1351H-1 


1N2495 


TE-1351H-1 


1N2496 


TE-1351H-1 


1N2497 


TE-1351H-1 


1N2498 




1N2498A 




1N2499 




1N2499A 




1N2500 




1N2500A 




1N2501 


TE-1351G-1 


1N2502 


TE1315G-1 


1N2503 


TE-1351G-1 


1N2504 


TE-1351G-1 


1N2505 


TE-1351G-1 


1N2506 


TE-1351G-1 


1N2507 


TE-1351G-1 


1N2508 


TE-1351G-1 


1N2577 




1N2609 




1N2610 




1N2611 




1N2612 




1N2613 




1N2614 




1N2615 




1N2616 




1N2617 




1N2793 




1N2794 




1N2795 




1N2796 




1N2797 




1N2798 




1N2799 




1N2800 




1N2804 




1N2804A 




1N2804B 




1N2805 




1N2805A 




1N2805B 




1N2806 




1N2806A 




1N2806B 




1N2807 




1N2807A 





UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



.50 


.30 


1N2807B 


.60 


.51 


1N2808 


.65 


.53 


1N2808A 


.67 


.56 


1N2808B 


.75 


.60 


1N2809 


1.25 


.80 


1N2809A 


1.30 


.85 


1N2809B 


2.00 


1.35 


1N2810 


2.70 


1.85 


1N2810A 


3.50 


2.40 


1N2810B 


3.90 


2.60 


1N2811 


4.40 


3.00 


1N2811A 


5.80 


4.30 


1N2811B 


7.70 


6.25 


1N2812 


5.50 


4.30 


1N2812A 


7.70 


6.25 


1N2812B 


5.80 


4.30 


1N2813 


7.70 


6.25 


1N2813A 


1.60 


1.00 


1N2813B 


3.00 


2.00 


1N2814 


6.00 


4.10 


1N2814A 


8.00 


5.70 


1N2814B 


1.80 


1.15 


1N2815 


3.50 


2.35 


1N2815A 


7.00 


4.90 


1N2815B 


9.00 


6.00 


1N2816 


3.25 


2.27 


1N2816A 


.50 


.33 


1N2816B 


.53 


.35 


1N2817 


.60 


.40 


1N2817A 


.70 


.43 


1N2817B 


.80 


.50 


1N2818 


.95 


.60 


1N2818A 


1.10 


.70 


1N2818B 


1.40 


.95 


1N2819 


2.00 


1.20 


1N2819B 


2.75 


2.00 


1N2819A 


3.05 


2.05 


1N2820 


3.15 


2.10 


1N2820A 


3.80 


2.60 


1N2820B 


4.00 


2.90 


1N2821 


4.30 


3.10 


1N2821A 


4.70 


3.35 


1N2821B 


4.85 


3.50 


1N2822 


5.60 


4.20 


1N2822A 


7.50 


5.50 


1N2822B 


10.50 


7.90 


1N2823 


5.60 


4.20 


1N2823A 


7.50 


5.50 


1N2823B 


10.50 


7.90 


1N2824 


5.60 


4.20 


1N2824A 


7.50 


5.50 


1N2824B 


10.50 


7.90 


1N2825 


5.60 


4.20 


1N2825A 


7.50 


5.50 


1N2825B 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


10.50 


7.90 


7.50 


5.50 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 



I. 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



^ 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



1N2826 

1N2826A 

1N2826B 

1N2827 

1N2827A 

1N2827B 

1N2828 

1N2828A 

1N2828B 

1N2829 

1N2829A 

1N2829B 

1N2830 

1N2830A 

1N2830B 

1N2831 

1N2831A 

1N2831B 

1N2832 

1N2832A 

1N2832B 

1N2833 

1N2833A 

1N2833B 

1N2834 

1N2834A 

1N2834B 

1N2835 

1N2835A 

1N2835B 

1N2836 

1N2836A 

1N2836B 

1N2837 

1N2837A 

1N2837B 

1N2838 

1N2838A 

1N2838B 

1N2839 

1N2839A 

1N2839B 

1N2840 

1N2840A 

1N2840B 

1N2841 

1N2841A 

1N2841B 

1N2842 

1N2842A 

1N2842B 

1N2843 

1N2843A 

1N2843B 

1N2844 



5.60 


4.20 


1N2844A 




7.50 


5.50 


1N2844B 




10.50 


7.90 


1N2845 




5.60 


4.20 


1N2845A 




7.50 


5.50 


1N2845B 




10.50 


7.90 


1N2846 




5.60 


4.20 


1N2846A 




7.50 


5.50 


1N2846B 




10.50 


7.90 


1N2847 




5.60 


4.20 


1N2848 




7.50 


5.50 


1N2849 




10.50 


7.90 


1N2850 




5.60 


4.20 


1N2851 




7.50 


5.50 


1N2852 




10.50 


7.90 


1N2858 




5.60 


4.20 


1N2859 




7.50 


5.50 


1N2860 




10.50 


7.90 


1N2861 




5.60 


4.20 


1N2862 




7.50 


5.50 


1N2863 




10.50 


7.90 


1N2864 




5.60 


4.20 


1N2970 


TE-1352C-1 


7.50 


5.50 


1N2970A 


TE-1352C-1 


10.50 


7.90 


1N2970B 




5.60 


4.20 


1N2970R 




7.50 


5.50 


1N2970RA 




10.50 


7.90 


1N2970RB 




5.60 


4.20 


1N2971 


TE-1352C-1 


7.50 


5.50 


1N2971A 


TE-1352C-1 


10.50 


7.90 


1N2971B 




5.60 


4.20 


1N2971R 




7.50 


5.50 


1N2971RA 




10.50 


7.90 


1N2971RB 




5.60 


4.20 


1N2972 


TE-1352C-1 


7.50 


5.50 


1N2972A 


TE-1352C-1 


10.50 


7.90 


1N2972B 




5.60 


4.20 


1N2972R 




7.50 


5.50 


1N2972RA 




10.50 


7.90 


1N2972RB 




6.80 


5.10 


1N2973 


TE-1352C-1 


11.30 


8.50 


1N2973A 


TE-1352C-1 


17.95 


13.50 


1N2973B 




6.80 


5.10 


1N2973R 




11.30 


8.50 


1N2973RA 




17.95 


13.50 


1N2973RB 




6.80 


5.10 


1N2974 


TE-1352C-1 


11.30 


8.50 


1N2974A 


TE-1352C-1 


17.95 


13.50 


1N2974B 




6.80 


5.10 


1N2974R 




11.30 


8.50 


1N2974RA 




17.95 


13.50 


1N2974RB 




6.80 


5.10 


1N2975 


TE-1352C-1 


11.30 


8.50 


1N2975A 


TE-1352C-1 


17.95 


13.50 


1N2975B 




6.80 


5.10 


1N2975R 





11.30 


8.50 


17.95 


13.50 


6.80 


5.10 


11.30 


8.50 


17.95 


13.50 


6.80 


5.10 


11.30 


8.50 


17.95 


13.50 


2.60 


1.90 


2.75 


2.05 


3.10 


2.15 


3.50 


2.45 


3.75 


2.60 


4.40 


3.00 


.40 


.24 


.41 


.25 


.43 


.26 


.56 


.33 


.66 


.43 


.73 


.47 


1.00 


.70 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 
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Tran^ilron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N2975RA 




1N2975RB 




1N2976 


TE-1352C-1 


1N2976A 


TE-1352C-1 


1N2976B 




1N2976R 




1N2976RA 




1N2976RB 




1N2977 


TE-1352C-1 


1N2977A 


TE-1352C-1 


1N2977B 




1N2977R 




1N2977RA 




1N2977RB 




1N2978 


TE-1352C-1 


1N2978A 


TE-1352C-1 


1N2978B 




1N2978R 




1N2978RA 




1N2978RB 




1N2979 


TE-1352C-1 


1N2979A 


TE-1352C-1 


1N2979B 




1N2979R 




1N2979RA 




1N2979RB 




1N2980 


TE-1352C-1 


1N2980A 


TE-1352C-1 


1N2980B 




1N2980R 




1N2980RA 




1N2980RB 




1N2981 


TE-1352C-1 


1N2981A 


TE-1352C-1 


1N2981B 




1N2981R 




1N2981RA 




1N2981RB 




1N2982 


TE-1352C-1 


1N2982A 


TE-1352C-1 


1N2982B 




1N2982R 




1N2982RA 




1N2982RB 




1N2983 


TE-1352C-1 


1N2983A 


TE-1352C-1 


1N2983B 




1N2983R 




1N2983RA 




1N2983RB 




1N2984 


TE-1352C-1 


1N2984A 


TE-1352C-1 


1N2984B 




1N2984R 




1N2984RA 





UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



5.20 


3.90 


1N2984RB 




6.90 


5.25 


1N2985 


TE-1352C-1 


5.10 


3.85 


1N2985A 


TE-1352C-1 


5.20 


3.90 


1N2985B 




6.90 


5.25 


1N2985R 




5.10 


3.85 


1N2985RA 




5.20 


3.90 


1N2985RB 




6.90 


5.25 


1N2986 


TE-1352C-1 


5.10 


3.85 


1N2986A 


TE-1352C-1 


5.20 


3.90 


1N2986B 




6.90 


5.25 


1N2986R 




5.10 


3.85 


1N2986RA 




5.20 


3.90 


1N2986RB 




6.90 


5.25 


1N2987 


TE-1352C-1 


5.10 


3.85 


1N2987A 


TE-1352C-1 


5.20 


3.90 


1N2987B 




6.90 


5.25 


1N2987R 




5.10 


3.85 


1N2987RA 




5.20 


3.90 


1N2987RB 




6.90 


5.25 


1N2988 


TE-1352C-1 


5.10 


3.85 


1N2988A 


TE-1352C-1 


5.20 


3.90 


1N2988B 




6.90 


5.25 


1N2988R 




5.10 


3.85 


1N2988RA 




5.20 


3.90 


1N2988RB 




6.90 


5.25 


1N2989 


TE-1352C-1 


5.10 


3.85 


1N2989A 


TE-1352C-1 


5.20 


3.90 


1N2989B 




6.90 


5.25 


1N2989R 




5.10 


3.85 


1N2989RA 




5.20 


3.90 


1N2989RB 




6.90 


5.25 


1N2990 


TE-1352C-1 


5.10 


3.85 


1N2990A 


TE-1352C-1 


5.20 


3.90 


1N2990B 




6.90 


5.25 


1N2990R 




5.10 


3.85 


1N2990RA 




5.20 


3.90 


1N2990RB 




6.90 


5.25 


1N2991 


TE-1352C-1 


5.10 


3.85 


1N2991A 


TE-1352C-1 


5.20 


3.90 


1N2991B 




6.90 


5.25 


1N2991R 




5.10 


3.85 


1N2991RA 




5.20 


3.90 


1N2991RB 




6.90 


5.25 


1N2992 


TE-1352C-1 


5.10 


3.85 


1N2992A 


TE-1352C-1 


5.20 


3.90 


1N2992B 




6.90 


5.25 


1N2992R 




5.10 


3.85 


1N2992RA 




5.20 


3.90 


1N2992RB 




6.90 


5.25 


1N2993 


TE-1352C-1 


5.10 


3.85 


1N2993A 


TE-1352C-1 


5.20 


3.90 


1N2993B 




6.90 


5.25 


1N2993R 




5.10 


3.85 


1N2993RA 




5.20 


3.90 


1N2993RB 





UNIT PRICE 


1-99 100-999 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 
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■^ 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N2994 


TE-1352C-1 


1N2994A 


TE-1352C-1 


1N2994B 




1N2994R 




1N2994RA 




1N2994RB 




1N2995 


TE-1352C-1 


1N2995A 


TE-1352C-1 


1N2995B 




1N2995R 




1N2995RA 




1N2995RB 




1N2996 


TE-1352C-1 


1N2996A 


TE-1352C-1 


1N2996B 




1N2996R 




1N2996RA 




1N2996RB 




1N2997 


TE-1352C-1 


1N2997A 


TE-1352C-1 


1N2997B 




1N2997R 




1N2997RA 




1N2997RB 




1N2998 


TE-1352C-1 


1N2998A 


TE-1352C-1 


1N2998B 




1N2998R 




1N2998RA 




1N2998RB 




1N2999 


TE-1352C-1 


1N2999A 


TE-1352C-1 


1N2999B 




1N2999R 




1N2999RA 




1N2999RB 




1N3000 


TE-1352C-1 


1N3000A 


TE-1352C-1 


1N3000B 




1N3000R 




1N3000RA 




1N3000RB 




1N3001 


TE-1352C-1 


1N3001A 


TE-1352C-1 


1N3001B 




1N3001R 




1N3001RA 




1N3001RB 




1N3002 


TE-1352C-1 


1N3002A 


TE-1352C-1 


1N3002B 




1N3002R 




1N3002RA 




1N3002RB 




1N3003 


TE-1352C-1 



5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 



1N3003A 

1N3003B 

1N3003R 

1N3003RA 

1N3003RB 

1N3004 

1N3004A 

1N3004B 

1N3004R 

1N3004RA 

1N3004RB 

1N3005 

1N3005A 

1N3005B 

1N3005R 

1N3005RA 

1N3005RB 

1N3006 

1N3006A 

1N3006B 

1N3006R 

1N3006RA 

1N3006RB 

1N3007 

1N3007A 

1N3007B 

1N3007R 

1N3007RA 

1N3007RB 

1N3008 

1N3008A 

1N3008B 

1N3008R 

1N3008RA 

1N3008RB 

1N3009 

1N3009A 

1N3009B 

1N3009R 

1N3009RA 

1N3009RB 

1N3010 

1N3010A 

1N3010B 

1N3010R 

1N3010RA 

1N3010RB 

1N3011 

1N3011A 

1N3011B 

1N3011R 

1N3011RA 

1N3011RB 

1N3012 

1N3012A 



TE-1352C-1 



TE-1352C-1 
TE-1352C-1 



TE-1352C-1 
TE-1352C-1 



TE-1352C-1 



TE-1352C-1 



TE-1352C-1 



TE-1352C-1 



TE-1352C-1 



TE-1352C-1 



TE-1352C-1 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 


6.90 


5.25 


5.10 


3.85 


5.20 


3.90 
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Tran^ilron SEMICONDUCTORS 







CATALOG 






REFERENCE 




DEVICE TYPE 


NUMBER 




1N3012B 






1N30J2R 






1N3012RA 






1N3012RB 






1N3013 


TE-1352C-1 




1N3013A 






1N3013B 






1N3013R 






1N3013RA 






1N30I3RB 






1N3014 


TE-1352C-1 




1N3014A 






1N3014B 






1N3014R 






1N3014RA 






1N3014RB 






1N3015 


TE-1352C-1 




1N3015A 






1N3015B 






1N3015R 






1N3015RA 






lN30i5RB 






1N3016 


TE-1352H 




1N3016A 






1N3016B 


TE-1352H 


JAN 


1N3016B 




JAN 


TX-1N3016B 






1N3017 


TE-1352H 




1N3017A 






1N3017B 


TE-1352H 


JAN 


1N3017B 




JAN 


TX-1N3017B 






1N3018 


TE-1352H 




1N3018A 






■ 1N3018B 


TE-1352H 


JAN 


1N3018B 




JAN 


TX-1N3018B 






1N3019 


TE-1352H 




1N3019A 




JAN 


1N3019B 




JAN 


TX-1N3019B 






1N3020 


TE-1352H 




1N3020A 






1N3020B 


TE-1352H 


JAN 


1N3020B 




JAN 


TX-1N3020B 






1N3021 


TE-1352H 




1N3021A 






1N3021B 


TE-1352H 


JAN 


1N3021B 




JAN 


TX-1N3021B 






1N3022 


TE-1352H 




1N3022A 






1N3022B 


TE-1352H 


JAN 


1N3022B 





UNIT PRICE 






CATALOG 










REFERENCE 


1-99 100-999 




DEVICE TYPE 


NUMBER 


6.90 


5.25 


JAN 


TX-1N3022B 




5.10 


3.85 




1N3023 


TE-1352H 


5.20 


3.90 




1N3023A 




6.90 


5.25 




1N3023B 


TE-1352H 


5.10 


3.85 


JAN 


1N3023B 




5.20 


3.90 


JAN 


TX-1N3023B 




6.90 


5.25 




1N3024 


TE-1352H 


5.10 


3.85 




1N3024A 




5.20 


3.90 




1N3024B 


TE-1352H 


6.90 


5.25 


JAN 


1N3024B 




5.10 


3.85 




1N3025 


TE-1352H 


5.20 


3.90 




1N3025A 




6.90 


5.25 




1N3025B 


TE-1352H 


5.10 


3.85 


JAN 


1N3025B 




5.20 


3.90 


JAN 


TX-1N3025B 




6.90 


5.25 




1N3026 


TE-1352H 


5.10 


3.85 




1N3026A 




5.20 


3.90 




1N3026B 


TE-1352H 


6.90 


5.25 


JAN 


1N3026B 




5.10 


3.85 


JAN 


TX-1N3026B 




5.20 


3.90 




1N3027 


TE-1352H 


6.90 


5.25 




1N3027A 




2.40 


1.60 




1N3027B 


TE-1352H 


2.65 


1.80 


JAN 


1N3027B 




3.10 


2.05 


JAN 


TX-1N3027B 




3.40 


2.25 




1N3028 


TE-1352H 


5.00 


3.60 




1N3028A 




2.00 


1.40 




1N3028B 


TE-1352H 


2.25 


1.60 


JAN 


1N3028B 




2.50 


1.70 


JAN 


TX-1N3028B 




3.40 


2.25 




1N3029 


TE-1352H 


5.00 


3.60 




1N3029A 




2.00 


1.40 




1N3029B 


TE-1352H 


2.25 


1.60 


JAN 


1N3029B 




2.50 


1.70 


JAN 


TX-1N3029B 




3.40 


2.25 




1N3030 


TE-1352H 


5.00 


3.60 




1N3030A 




2.00 


1.40 




1N3030B 


TE-1352H 


2.25 


1.60 


JAN 


1N3030B 




3.40 


2.25 


JAN 


TX-1N3030B 




5.00 


3.60 




1N3031 


TE-1352H 


2.00 


1.40 




1N3031A 




2.25 


1.60 




1N3031B 


TE-1352H 


2.50 


1.70 


JAN 


1N3031B 




3.40 


2.25 


JAN 


TX-1N3031B 




5.00 


3.60 




1N3032 


TE-1352H 


2.40 


1.60 




1N3032A 




2.65 


1.80 




1N3032B 


TE-1352H 


3.10 


2.05 


JAN 


1N3032B 




3.40 


2.25 


JAN 


TX-1N3032B 




5.00 


3.60 




1N3033 


TE-1352H 


2.40 


1.60 




1N3033A 




2.65 


1.80 




1N3033B 


TE-1352H 


3.10 


2.05 




1N3034 


TE-1352H 


3.40 


2.25 




1N3034A 





UNIT PRICE 


1-99 100-999 


5.00 


3.60 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


3.40 


2.25 


5.00 


3.60 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


3.40 


2.25 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


3.40 


2.25 


5.00 


3.60 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


3.40 


2.25 


5.00 


3.60 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


3.40 


2.25 


5.00 


3.60 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


3.40 


2.25 


5.00 


3.60 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


3.40 


2.25 


5.00 


3.60 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


3.40 


2.25 


5.00 


3.60 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


3.40 


2.25 


5.00 


3.60 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


3.40 


2.25 


5.00 


3.60 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



>k 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



1N3034B 


TE-1352H 


1N3035 


TE-1352H 


1N3035A 




1N3035B 


TE-1352H 


1N3036 


TE-1352H 


1N3036A 




1N3036B 


TE-1352H 


1N3037 


TE-1352H 


1N3037A 




1N3037B 


TE-1352H 


1N3038 


TE-1352H 


1N3038A 




1N3038B 


TE-1352H 


1N3039 


TE-1352H 


1N3039A 




1N3039B 


TE-1352H 


1N3040 


TE-1352H 


1N3040A 




1N3040B 


TE-1352H 


1N3041 


TE-1352H 


1N3041A 




1N3041B 


TE-1352H 


1N3042 


TE-1352H 


1N3042A 




1N3042B 


TE-1352H 


1N3043 


TE-1352H 


1N3043A 




1N3043B 


TE-1352H 


1N3044 


TE-1352H 


1N3044A 




1N3044B 


TE-1352H 


1N3045 


TE-1352H 


1N3045A 




1N3045B 




1N3046 


TE-1352H 


1N3046A 




1N3046B 




1N3047 


TE-1352H 


1N3047A 




1N3047B 




1N3048 


TE-1352H 


1N3048A 




1N3048B 




1N3049 


TE-1352H 


1N3049A 




1N3049B 




1N3050 


TE-1352H 


1N3050A 




1N3050B 




1N3051 


TE-1352H 


1N3051A 




1N3051B 




1N3053 




1N3062 




1N3063 





3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


4.00 


2.70 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


4.00 


2.70 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


4.00 


2.70 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


4.00 


2.70 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


4.00 


2.70 


2.40 


1.60 


2.95 


1.80 


4.00 


2.70 


2.40 


1.60 


2.65 


1.80 


4.00 


2.70 


76.50 


57.30 


3.00 


2.25 


.60 


.40 



USN 



USN 



USN 



USN 



USN 



1N3064 
1N3064 
1N3065 
1N3066 
1N3067 

1N3068 
1N3069 
1N3070 
1N3071 
1N3072 

1N3073 
1N3074 
1N3075 
1N3076 
1N3077 

1N3078 
1N3079 
1N3080 
1N3081 
1N3082 

1N3083 
1N3084 
1N3110 
1N3146 
1N3154 

1N3154 

1N3154A 

1N3155 

1N3155 

1N3155A 

1N3156 

1N3156 

1N3156A 

1N3157 

1N3157 

1N3157A 

1N3189 

1N3190 

1N3191 

1N3193 

1N3194 
1N3195 
1N3196 
1N3208 
1N3209 

1N3210 

1N3210R 

1N3211 

1N3211R 

1N3212 

1N3212R 

1N3213 

1N3213R 

1N3214 

1N3214R 



PB-74 

PB-74 
PB-74 
PB-74 
PB-74 
PB-74 

PB-74 
PB-74 
PB-74 
PB-74 
PB-58 

PB-58 
PB-58 



TE-1351T 
TE-1351T 



.60 


.40 


.60 


.40 


3.50 


2.50 


2.75 


1.90 


.75 


.50 


.55 


.37 


1.00 


.67 


2.25 


1.55 


5.00 


3.35 


.50 


.30 


.52 


.32 


.55 


.34 


.58 


.35 


.61 


.36 


.65 


.38 


.67 


.39 


.70 


.40 


.90 


.60 


1.10 


.70 


.90 


.65 


1.80 


1.30 


3.00 


2.00 


1.10 


.85 


1.75 


1.25 


2.25 


1.80 


3.00 


2.40 


3.10 


2.50 


3.05 


2.45 


4.25 


3.40 


3.75 


3.00 


5.30 


4.25 


8.25 


6.60 


6.10 


4.90 


6.55 


5.25 


11.00 


8.50 


9.55 


7.65 


.90 


.65 


1.80 


1.30 


2.40 


1.80 


.38 


.25 


.41 


.28 


.66 


.44 


.91 


.61 


2.40 


1.40 


2.60 


1.60 


2.90 


2.00 


2.90 


2.00 


3.20 


2.15 


3.20 


2.15 


3.60 


2.50 


3.60 


2.50 


4.50 


3.35 


4.50 


3.35 


5.75 


3.85 


5.75 


3.85 
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"\ 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



USN 



1N3253 
1N3254 
1N3255 
1N3256 
1N3257 

1N3258 

1N3287 

1N3287W 

1N3305 

1N3305A 

1N3305B 

1N3306 

1N3306A 

1N3306B 

1N3307 

1N3307A 

1N3307B 

1N3308 

1N3308A 

1N3308B 

1N3309 

1N3309A 

1N3309B 

1N3310 

1N3310A 

1N3310B 

1N3311 

1N3311A 

1N3311B 

1N3312 

1N3312A 

1N3312B 

1N3313 

1N3313A 

1N3313B 

1N3314 

1N3314A 

1N3314B 

1N3315 

1N3315A 

1N3315B 

1N3316 

1N3316A 

1N3316B 

1N3317 

1N3317A 

1N3317B 

1N3318 

1N3318A 

1N3318B 

1N3319 

1N3319A 

1N3319B 

1N3320 

1N3320A 



TE-1332 



.50 


.35 


1N3320B 


.55 


.40 


1N3321 


.70 


.48 


1N3321A 


.94 


.63 


1N3321B 


2.55 


1.80 


1N3322 


2.55 


1.80 


1N3322A 


.60 


.42 


1N3322B 


.90 


.68 


1N3323 


5.60 


4.20 


1N3323A 


7.50 


5.50 


1N3323B 


10.50 


7.90 


1N3324 


5.60 


4.20 


1N3324A 


7.50 


5.50 


1N3324B 


10.50 


7.90 


1N3325 


5.60 


4.20 


1N3325A 


7.50 


5.50 


1N3325B 


10.50 


7.90 


1N3326 


5.60 


4.20 


1N3326A 


7.50 


5.50 


1N3326B 


10.50 


7.90 


1N3327 


5.60 


4.20 


1N3327A 


7.50 


5.50 


1N3327B 


10.50 


7.90 


1N3328 


5.60 


4.20 


1N3328A 


7.50 


5.50 


1N3328B 


10.50 


7.90 


1N3329 


5.60 


4.20 


1N3329A 


7.50 


5.50 


1N3329B 


10.50 


7.90 


1N3330 


5.60 


4.20 


1N3330A 


7.50 


5.50 


1N3330B 


10.50 


7.90 


1N3331 


5.60 


4.20 


1N3331A 


7.50 


5.50 


1N3331B 


10.50 


7.90 


1N3332 


5.60 


4.20 


1N3332A 


7.50 


5.50 


1N3332B 


10.50 


7.90 


1N3333 


5.60 


4.20 


1N3333A 


7.50 


5.50 


1N3333B 


10.50 


7.90 


1N3334 


5.60 


4.20 


1N3334A 


7.50 


5.50 


1N3334B 


10.50 


7.90 


1N3335 


5.60 


4.20 


1N3335A 


7.50 


5.50 


1N3335B 


10.50 


7.90 


1N3336 


5.60 


4.20 


1N3336A 


7.50 


5.50 


1N3336B 


10.50 


7.90 


1N3337 


5.60 


4.20 


1N3337A 


7.50 


5.50 


1N3337B 


10.50 


7.90 


1N3338 


5.60 


4.20 


1N3338A 


7.50 


5.50 


1N3338B 



UNIT PRICE 


1-gg 100-999 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 


5.60 


4.20 


7.50 


5.50 


10.50 


7.90 
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Tran^Hron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N3339 

1N3339A 

1N3339B 

1N3340 

1N3340A 

1N3341 

1N3341A 

1N3341B 

1N3342 

1N3342A 

1N3342B 

1N3343 

1N3343A 

1N3343B 

1N3344 

1N3344A 

1N3344B 

1N3345 

1N3345A 

1N3345B 

1N3346 

1N3346A 

1N3346B 

1N3347 

1N3347A 

1N3347B 

1N3348 

1N3348A 

1N3348B 

1N3349 

1N3349A 

1N3349B 

1N3350 

1N3350A 

1N3350B 

1N3351B 

1N3466 

1N3467 

1N3468 

1N3469 

1N3470 
1N3496 
1N3497 
1N3498 
1N3499 

1N3500 
1N3501 
1N3502 
1N3503 
1N3503A 

1N3504 

1N3504A 

1N3506 

1N3507 

1N3508 



TE-1352F-3 
TE-1352F-3 
TE-1352F-3 
TE-1352F-3 

TE-1352F-3 
TE-1352F-1 
TE-1352F-1 
TE-1352F-1 
TE-1352F-1 

TE-1352F-1 
TE-1352F-1 



5.60 
7.50 

10.50 
6.80 

11.30 

6.80 
11.30 
17.95 

6.80 
11.30 

17.95 

6.80 

11.30 

17.95 

6.80 

11.30 
17.95 
6.80 
11.30 
17.95 

6.80 
11.30 
17.95 

6.80 
11.30 

17.95 

6.80 

11.30 

17.95 

6.80 

11.30 
17.95 
6.80 
11.30 
17.95 

17.95 

.67 

1.60 

1.20 

2.00 

1.85 
3.75 
5.75 
9.00 
19.00 

3.00 
30.00 
35.00 
48.00 
50.00 

60.00 

70.00 

2.80 

2.80 

2.80 



4.20 
5.50 
7.90 
5.10 
8.50 

5.10 
8.50 
13.50 
5.10 
8.50 

13.50 
5.10 
8.50 

13.50 
5.10 

8.50 

13.50 

5.10 

8.50 

13.50 

5.10 
8.50 
13.50 
5.10 
8.50 

13.50 
5.10 
8.50 

13.50 
5.10 

8.50 

13.50 

5.10 

8.50 

13.50 

13.50 
.48 

1.25 
.92 

1.50 

1.40 
2.50 
4.50 
7.00 
15.50 

2.05 
24.00 
28.00 
36.00 
40.00 

48.00 

56.00 

2.10 

2.10 

2.10 



USN 



USN 
USN 

USN 



1N3509 
1N3510 
1N3511 
1N3512 
1N3513 

1N3514 
1N3515 
1N3516 
1N3517 
1N3518 

1N3519 
1N3520 
1N3521 
1N3522 
1N3523 

1N3524 
1N3525 
1N3526 
1N3527 
1N3528 

1N3529 
1N3530 
1N3531 
1N3532 
1N3533 

1N3534 
1N3550 
1N3566 
1N3600 
1N3600 

1N3604 
1N3605 
1N3606 
1N3639 
1N3640 

1N3641 

1N3642 

1N3666 

1N3666M 

1N3666M-1 

1N3666IVI-2 

1N3668 

1N3731 

1N3874 

1N3875 

1N3876 
1N3877 
1N3878 
1N3879 
1N3880 

1N3881 
1N3882 
1N3883 
1N3884 
1N3885 



TE-1319H-1 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


2.80 


2.10 


.69 


.53 


12.50 


9.00 


3.60 


2.40 


3.60 


2.40 


.75 


.50 


.65 


.44 


.85 


.57 


.60 


.40 


.75 


.50 


1.08 


.72 


1.49 


.99 


.70 


.52 


.75 


.58 


.80 


.64 


.88 


.71 


3.10 


2.52 


2.20 


1.30 


6.50 


4.90 


7.00 


5.20 


9.00 


6.80 


12.00 


9.00 


14.50 


10.55 


5.25 


3.50 


5.75 


3.85 


8.25 


5.50 


10.75 


7.75 


12.25 


9.30 


7.60 


5.50 


8.15 


5.80 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



"^ 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



USN 



1N3886 
1N3887 
1N3888 
1N3889 
1N3890 

1N3891 
1N3892 
1N3893 
1N3899 
1N3900 

1N3901 
1N3902 
1N3903 
1N3909 
1N3910 

1N3911 
1N3912 
1N3913 
1N4009 
1N4087 

1N4087 
1N4089 
1N4092 
1N4099 
1N4100 

1N4101 
1N4102 
1N4103 
1N4104 
1N4105 

1N4106 
1N4107 
1N4108 
1N4109 
1N4110 

1N4111 
1N4112 
1N4113 
1N4114 
1N4115 

1N4116 
1N4117 
1N4118 
1N4119 
1N4120 

1N4121 
1N4122 
1N4123 
1N4124 
1N4125 

1N4126 
1N4127 
1N4128 
1N4129 
1N4130 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


11.00 


7.80 


16.40 


11.15 


17.90 


12.35 


6.30 


4.20 


6.75 


4.50 


9.75 


6.50 


15.00 


9.90 


16.50 


11.00 


12.00 


8.10 


16.20 


10.70 


21.00 


13.85 


23.50 


15.50 


36.00 


24.00 


37.00 


27.75 


48.50 


36.00 


59.50 


44.50 


75.00 


56.25 


90.00 


67.50 


.40 


.27 


.67 


.54 


.77 


.64 


1.00 


.70 


.34 


.26 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



1N4131 
1N4132 
1N4133 
1N4134 
1N4135 

1N4148 
1N4149 
1N4150 
1N4151 
1N4152 

1N4153 
1N4154 
1N4305 
1N4308 
1N4309 

1N4310 
1N4311 
1N4312 
1N4362 
1N4370 

1N4370A 

1N4371 

1N4371A 

1N4372 

1N4372A 

1N4383 
1N4384 
1N4385 
1N4586 
1N4719 

1N4720 
1N4721 
1N4722 
1N4723 
1N4724 

1N4725 

1N4890 

1N4890A 

1N4891 

1N4891A 

1N4892 

1N4892A 

1N4893 

1N4893A 

1N4894 

1N4894A 

1N4895 

1N4895A 

1N5139 

1N5139A 

1N5140 

1N5140A 

1N5141 

1N5141A 

1N5142 



TE-1350H 
TE-1350H 

TE-1350H 
TE-1350H 
TE-1350H 
TE-1350J 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


4.95 


3.70 


.40 


.27 


.65 


.43 


3.60 


2.40 


.80 


.54 


.70 


.40 


.95 


.63 


.40 


.27 


.60 


.40 


2.75 


2.10 


2.25 


1.60 


2.50 


1.85 


3.00 


2.30 


3.25 


1.95 


2.45 


1.96 


1.80 


1.30 


2.45 


1.75 


1.80 


1.30 


2.45 


1.75 


1.80 


1.30 


2.45 


1.75 


.48 


.38 


.58 


.41 


.78 


.54 


2.70 


1.80 


.55 


.37 


.60 


.40 


.67 


.45 


.97 


.65 


1.33 


.89 


4.00 


2.65 


6.00 


4.00 


50.00 


40.00 


54.00 


42.00 


56.00 


43.00 


60.00 


46.00 


65.00 


50.00 


70.00 


54.00 


75.00 


58.00 


80.00 


63.00 


85.00 


67.00 


90.00 


72.00 


95.00 


76.00 


100.00 


80.00 


5.85 


3.90 


6.45 


4.30 


5.85 


3.90 


6.45 


4.30 


5.85 


3.90 


6.45 


4.30 


5.85 


3.90 



V. 
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r 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 







CATALOG 






REFERENCE 




DEVICE TYPE 


NUMBER 




1N5142A 






1N5143 






1N5143A 






1N5144 






1N5144A 






1N5145 






1N5145A 






1N5146 






1N5146A 






1N5147 






1N5147A 






1N5148 






1N5148A 






2N117 


TE-1353P 




2N118 


TE-1353P 




2N118A 






2N119 


TE-1353P-1 




2N120 


TE-1353P-1 




2N243 


TE-1353-243 




2N244 


TE-1353-243 




2N263 






2N264 






2N332 


TE-1353-332 




2N332A 






2N333 


IE- 1353-332 


JAN 


2N333 
2N333A 






2N334 


TE-1353-332 




2N334A 






2N335 


TE-1353-332 


JAN 


2N335 
2N335A 






2N336 


TE-1353-332 


JAN 


2N336 
2N336A 






2N337 


TE-1353G-1 


JAN 


2N337 

2N337A 

2N338 




JAN 


2N338 
2N338A 






2N339 


TE-1354-339 




2N339A 


TE-1355-1 




2N340 


TE-1354-4339 




2N340A 


TE-135J-1 




2N341 


TE-1354-339 


JAN 


2N341 






2N341A 


TE-135J-1 




2N342 


TE-1354-342 


JAN 


2N342 
2N342A 






2N343 


TE-1354-342 


JAN 


2N343 
2N343A 






2N389 


TE-1355-389 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



6.45 
5.85 
6.45 
5.85 
6.45 

5.85 
6.45 
5.85 
6.45 
5.85 

6.45 
5.85 
6.45 
8.15 
8.15 

8.15 
11.05 
12.60 
13.75 
16.50 

17.85 
11.50 
4.65 
4.90 
4.65 

4.90 
4.90 
4.65 
4.90 
4.90 

5.25 
5.20 
4.90 
6.25 
6.25 

4.85 
5.15 
5.15 
5.80 
5.80 

5.80 
10.15 
11.25 
10.80 
12.00 

17.50 
17.50 
19.50 
11.85 
14.55 

11.90 
18.40 
19.40 
21.75 
15.00 



4.30 
3.90 
4.30 
3.90 
4.30 

3.90 
4.30 
3.90 
5.30 
3.90 

4.30 
3.90 
4.30 
5.45 
5.45 

5.45 
7.35 
8.40 
9.15 
11.00 

11.90 
7.65 
3.10 
3.20 
3.10 

3.30 
3.30 
3.10 
3.30 
3.30 

3.30 
3.50 
3.30 
4.15 
4.20 

3.20 
3.40 
3.40 
3.85 
3.85 

3.85 
6.75 
7.50 
7.20 
8.00 

11.65 

11.65 

13.00 

7.90 

9.65 

7.95 
12.25 
13.25 
14.45 
10.00 



JAN 
JAN 



JAN 
JAN 



2N389A 

2N424 

2N424A 

2N470 

2N471 

2N471A 

2N472 

2N472A 

2N473 

2N474 

2N474A 

2N475 

2N475A 

2N476 

2N477 

2N478 

2N479 

2N479A 

2N480 

2N480A 

2N497 

2N497 

2N497A 

2N498 

2N498 

2N498A 

2N541 

2N542 

2N542A 

2N543 

2N543A 

2N545 

2N546 

2N547 

2N547/A 

2N548 
2N549 
2N550 
2N551 
2N552 

2N656 

2N656 

2N656A 

2N657 

2N657 

2N657A 

2N681 

2N682 

2N683 

2N684 

2N685 
2N686 
2N687 
2N688 
2N689 



TE1356F 
TE1356F 
TE-1356F 
TE1356F 

TE1356F 
TE1356F 
TE1356F 
TE1356F 
TE1356F 



UNIT PRICE 


1-99 100999 


15.50 


10.60 


16.50 


11.00 


16.50 


11.00 


3.40 


2.25 


5.50 


3.70 


5.80 


3.90 


7.30 


4.85 


7.60 


5.05 


3.40 


2.45 


6.30 


4.20 


6.55 


4.40 


7.80 


5.20 


8.10 


5.40 


8.65 


5.90 


9.60 


6.40 


3.60 


2.46 


6.95 


4.60 


7.15 


4.80 


9.30 


6.20 


9.60 


6.60 


2.40 


1.60 


3.00 


2.00 


3.15 


2.40 


2.85 


1.90 


3.60 


2.40 


3.75 


2.50 


6.00 


4.00 


6.20 


4.10 


9.85 


6.55 


7.95 


5.30 


12.65 


8.45 


19.40 


13.25 


11.75 


7.85 


13.50 


9.30 


15.00 


10.05 


9.30 


6.10 


7.35 


4.90 


4.40 


2.95 


7.35 


4.90 


3.65 


2.45 


2.70 


1.80 


3.30 


2.20 


3.45 


2.30 


4.35 


2.90 


5.40 


3.60 


5.70 


3.80 


6.45 


4.30 


7.20 


4.80 


8.00 


5.25 


9.30 


6.20 


11.05 


7.35 


12.40 


8.25 


14.50 


9.70 


17.00 


11.30 


20.50 


13.70 



Vs. 
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r 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



2N696 
2N697 
2N698 
2N699 
2N706 

2N706A 

2N706B 

2N706/TNT 

2N708 

2N708/TNT 

2N709 

2N709/TNT 

2N709A 

2N717 

2N718 

2N718A 

2N719 

2N720 

2N720A 

2N721 

2N722 

2N722A 

2N726 

2N727 

2N730 

2N731 
2N734 
2N735 
2N736 
2N738 

2N739 
2N740 
2N743 
2N744 
2N753 

2N754 
2N755 
2N756 
2N757 
2N758 

2N758A 

2N759 

2N759A 

2N760 

2N760A 

2N764 
2N765 
2N766 
2N767 
2N834 

2N835 
2N839 
2N840 
2N841 
2N842 



1.50 


1.00 


2N843 


1.50 


1.00 


2N844 


1.57 


1.05 


2N845 


1.57 


1.05 


2N869 


.97 


.65 


2N869A 


1.15 


.79 


2N870 


1.49 


.99 


2N871 


2.57 


1.72 


2N876 


1.30 


.85 


2N877 


3.45 


2.30 


2N878 


1.65 


1.10 


2N879 


3.15 


2.10 


2N880 


2.30 


1.55 


2N881 


1.58 


1.05 


2N884 


2.05 


1.33 


2N884A 


2.15 


1.43 


2N885 


2.35 


1.56 


2N885A 


1.83 


1.22 


2N886 


2.48 


1.65 


2N886A 


4.50 


3.00 


2N887 


4.50 


3.00 


2N887A 


14.70 


9.80 


2N888 


3.00 


2.00 


2N888/A 


3.15 


2.10 


2N889 


1.58 


1.05 


2N889/A 


2.06 


1.38 


2N892 


3.95 


1.95 


2N894 


2.50 


1.65 


2N896 


2.50 


1.65 


2N898 


4.15 


2.15 


2N900 


2.70 


1.80 


2N909 


2.70 


1.80 


2N910 


1.95 


1.30 


2N911 


1.90 


1.25 


2N912 


1.97 


1.31 


2N917 


8.50 


5.60 


2N918 


11.25 


7.40 JAN 2N918 


6.15 


4.10 JAN TX-2N918 


7.25 


4.75 


2N918/TNT 


2.40 


1.60 


2N929 


2.55 


1.70 JAN 2N929 


2.40 


1.60 


2N929A 


2.55 


1.70 


2N930 


2.40 


1.60 JAN 2N930 


2.55 


1.70 


2N930/TNT 


3.00 


2.10 


2N93GA 


3.25 


2.30 


2N948 


3.45 


2.55 


2N949 


4.65 


3.45 


2N950 


2.00 


1.35 


2N951 


1.50 


1.00 


2N956 


3.35 


2.20 


2N957 


3.60 


2.45 


2N978 


4.40 


2.95 


2N995 


3.95 


2.65 


2N996 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


4.65 


3.10 


9.60 


6.40 


12.20 


8.10 


5.85 


3.90 


9.00 


6.00 


5.25 


3.50 


5.33 


3.56 


3.40 


2.25 


4.25 


2.85 


6.15 


4.10 


9.75 


7.25 


13.85 


9.90 


14.85 


9.90 


6.40 


4.25 


7.68 


5.10 


8.80 


5.85 


10.55 


7.05 


9.65 


7.05 


10.50 


7.75 


11.75 


8.85 


14.10 


10.60 


15.00 


9.95 


16.50 


11.00 


16.15 


10.75 


19.50 


12.75 


9.00 


G.05 


12.60 


8.35 


17.35 


11.60 


21.45 


14.20 


41.85 


27.80 


11.50 


7.75 


2.10 


1.60 


5.50 


3.60 


4.80 


3.20 


4.20 


2.80 


4.35 


2.90 


5.40 


3.60 


7.50 


5.00 


7.50 


5.00 


3.30 


2.20 


3.87 


2.65 


4.50 


3.00 


3.35 


2.20 


6.15 


4.10 


6.00 


4.00 


5.40 


3.60 


8.45 


5.90 


11.00 


7.70 


16.20 


11.35 


27.00 


18.90 


2.60 


1.73 


5.20 


3.60 


3.15 


2.10 


5.25 


3.50 


4.50 


2.70 



L 
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r 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 





CATALOG 




REFERENCE 


DEVICE TYPE 


NUMBER 


2N1052 


TE-1354-1352 


2N1053 


TE-1354-1052 


2N1054 


TE-1354-1052 


2N1079 




2N1080 




2N1084 


TE1354-1084 


2N1085 




2N1116 


TE-1355C-1 


2N1117 


54-549 


2N1131 


TE-1354-721 


JAN 2N1131 




2N1131A 




2N1132 




JAN 2N1132 




2N1132A 




2N1132B 




2N1139 




2N1149 




2N1150 




2N1151 




2N1152 




2N1153 




2N1154 


TE-1353-1154 


2N1155 


TE-1353-1154 


2N1156 


TE-1353-1154 


2N1206 


TE-1355J-1 


2N1207 


TE-1355J-1 


2N1208 


TE-1355-1208 


2N1209 


TE-1355-1208 


2N1210 


TE-1355-1210 


2N1211 


TE-1355-1210 


2N1212 


TE- 1355-3898 


2N1235 




2N1247 


TE-1353H 


2N1248 


TE-1353J 


2N1249 




2N1250 


TE-1355-1208 


2N1252 




2N1253 




2N1254 




2N1255 




2N1256 




2N1257 




2N1258 




2N1259 




2N1276 




2N1277 




2N1278 




2N1279 




2N1417 


TE-1353-1417 


2N1418 


TE-1353-1417 


2N1420 




2N1445 




2N1479 




2N1480 





UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



18.35 
13.95 
11.70 
17.50 
19.50 

17.25 
12.00 
22.00 
12.00 
4.50 

6.00 

10.50 

4.50 

6.00 

12.00 



10.25 
12.65 
12.65 
13.00 
12.85 

2.33 
2.17 
2.33 
2.67 
1.45 

1.70 
1.67 
4.40 
2.64 
2.97 



12.25 

9.30 

7.80 

11.00 

13.00 

11.50 
8.00 

15.00 
8.00 
3.00 

4.00 
7.00 
3.00 
4.00 
8.00 



16.70 11.15 
12.00 8.00 



5.75 
5.75 
5.75 

7.55 
8.80 
8.40 
8.75 



8.65 
8.65 
8.65 

11.35 
13.20 
12.60 
13.10 

17.50 11.70 

11.25 7.50 

17.00 13.00 

19.50 13.00 

18.50 12.25 

24.00 16.00 

27.00 18.00 

15.00 10.00 

60.00 40.00 

13.25 8.75 

13.25 8.75 

4.50 3.00 

43.50 29.00 

6.75 4.40 

11.75 7.75 

7.80 5.85 



7.70 
9.50 
9.50 
9.75 
9.65 

1.56 
1.44 
1.56 
1.78 
.95 

1.13 
1.11 
2.95 
1.76 
1.98 



JAN 
JAN 



2N1481 
2N1482 
2N1586 
2N1587 
2N1588 

2N1589 
2N1590 
2N1591 
2N1592 
2N1593 

2N1594 
2N1595 
2N1596 
2N1597 
2N1598 

2N1599 
2N1600 
2N1601 
2N1602 
2N1603 

2N1604 
2N1613 
2N1615 
2N1616 
2N1616A 

2N1617 

2N1617A 

2N1618 

2N1618A 

2N1620 

2N1647 
2N1648 
2N1649 
2N1650 
2N1674 

2N1686 
2N1687 
2N1688 
2N1689 
2N1700 

2N1711 
2N1714 
2N1715 
2N1716 
2N1717 

2N1718 
2N1719 
2N1720 
2N1721 
2N1722 

2N1722 

TX-2N1722 

2N1722A 

2N1723 

2N1724 



TE-1356C 
TE-1356C 
TE-1356C 
TE-1356C 

TE-1356C 

TE-1356B-1 

TE-1356B-1 

TE-1356B-1 

TE-1356B-1 

TE-1356B-1 



TE-1355-1210 

TE-1355-1210 

TE-1355-1210 

TE-1355-1210 

TE-1355-1647 
TE-1355-1647 
TE-1355-1647 
TE-1355-1647 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


3.30 


2.20 


4.13 


2.75 


4.65 


3.10 


4.50 


3.00 


6.15 


4.10 


4.90 


3.25 


5.25 


3.50 


6.30 


4.20 


7.75 


5.15 


9.05 


6.05 


10.30 


6.85 


2.95 


1.95 


4.45 


3.00 


9.25 


6.15 


14.40 


9.60 


19.30 


12.85 


5.10 


3.40 


5.70 


3.85 


9.45 


6.30 


13.50 


9.00 


16.80 


10.80 


1.73 


1.16 


6.50 


4.40 


26.00 


17.50 


38.85 


25.90 


30.00 


20.00 


44.70 


29.80 


35.00 


23.50 


52.13 


34.75 


40.00 


26.00 


17.00 


12.70 


21.00 


14.30 


20.00 


13.70 


25.00 


17.00 


5.30 


3.65 


3.30 


2.30 


3.45 


2.50 


3.70 


2.70 


4.75 


3.60 


1.90 


1.31 


1.89 


1.26 


6.00 


4.00 


8.25 


5.50 


7.50 


5.00 


11.25 


7.50 


6.75 


4.50 


9.00 


6.00 


8.00 


5.00 


12.00 


8.00 


52.50 


35.00 


57.00 


38.00 


69.00 


46.00 


60.00 


40.00 


54.00 


36.00 


55.50 


37.00 
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Tran^itron 
ilitary Approved Devices 



(Numerical order by device type) 



Type 


Agency Prefix 


Military Specification 


Dated 


Device Description 


1N251 


JAN 


Mil-S-19500/188A 


10-9-63 


Silicon Switching Diode 


1N270 


JAN 


Mi l-S- 19500/200 


6-6-61 


Germanium Diode 


1N276 


JAN 


Mil-S-19500/192 


3-28-61 


Germanium Diode 


1N277 


JAN 


Mil-S-19500/201 


2-8-65 


Germanium Diode 


1N429 


JAN 


Mil-S-19500/299 


8-13-65 


Silicon Rererence Diode 


1N457, 1N458, 1N459 


JAN 


Mil-S-19500/193A 


5-23-61 


Silicon Junction Diode 


1N483B, 1N485B, 1N486B 


JAN 


Mil-S-19500/118B 


3-3-65 


Silicon Diode 


1N538, 1N540, 1N547 


JAN 


Mil-S-19500/202A 


8-2-62 


500mA Axial Lead Rectifier 


1N643 


JAN 


Mil-S-19500/256B 


8-17-64 


Silicon Switching Diode 


1N658 


USA 


Mil-S-19500/257 


12-12-62 


Silicon Switching Diode 


1N660, 1N661 


USA 


Mi l-S- 19500/285 


9-11-64 


Silicon Switching Diode 


1N662, 1N663 


JAN 


Mil-S-19500/256B 


8-17-64 


Silicon Switching Diode 


1N746A thru 1N759A 


USN 


Mil-S-19500/127D 


8-5-65 


Silicon Voltage Regulatoi 


1N816 


JAN 


Mil-S-19500/199A 


2-25-66 


Silicon Stabistor Diode 


1N821, 1N823, 1N825, 1N827 


USN 


Mil-S-19500/159B 


11-18-65 


Silicon Reference Diode 


1N829 


USN 


Mil-S-19500/159B 


11-18-65 


Silicon Reference Diode 


1N914 


JAN 


Mil-S-19500/116B 


3-28-63 


Very Fast Switching Computer Diode 


1N935B, 1N937B, 1N938B 


USN 


MiI-S-19500/156C 


2-23-65 


Silicon Reference Diode 


1N962B thru 1N973B 


USN 


Mil-S-19500/117B 


7-12-63 


Silicon Voltage Regulator 


1N995M 


USN 


Mil-S- 19500/227 


4-16-62 


Germanium Switching Diode 


TX-lN3016BthruTX-lN3032B 


JAN 


Mil-S-19500/115E 


11-18-65 


1 Watt Voltage Regulator 


1N3064 


USN 


Mil-S- 19500/144D 


9-26-66 


Silicon Switching Diode 


1N3154 thru 1N3157 


JAN 


Mil-S-19500/158D 


12-7-65 


Silicon Reference Diode 


1N3287 


USN 


Mil-S-19500/205A 


2-15-66 


Germanium Stabistor Diode 


1N3600 


USN 


Mil-S- 19500/231B 


10-25-66 


Silicon Diode 


1N3666IVI, 1N3666M1, 1N3666M2 


USN 


Mi l-S- 19500/226 


2-21-62 


Germanium Diode 


1N4087 


USN 


Mil-S- 19500/275 A 


12-5-66 


Silicon Diode 


1N4372A 


USN 


MiI-S-19500/127D 


8-5-65 


Silicon Voltage Regulator 


SILICON TRANSISTORS 










2N333, 2N335, 2N336 


JAN 


Mil-S- 19500/37C 


12-9-64 


Low Power, NPN 


2N337, 2N338 


JAN 


Mil-S-19500/69D 


5-4-64 


NPN, Small Signal 


2N341 


JAN 


Mil-S- 19500/31B 


5-25-65 


Low Power, NPN 


2N342, 2N342A, 2N343 


JAN 


Mil-S-19500/16E 


2-12-65 


Med. Power, Audio Range, NPN 


2N497, 2N498 


JAN 


Mil-S-19500/74D 


3-20-64 


Med. Power, NPN 


2N656, 2N657 


JAN 


Mil-S-19500/74D 


3-20-64 


Med. Power, NPN 


2N918 


USA 


Mil-S-19500/301 


8-24-64 


NPN, VHF/UHF Amplifier 


2N930 


USA 


Mil-S-19500/253 


8-27-62 


Low level. Low noise 


2N929, 2N930 


JAN 


Mil-S- 19500/253A 


10-16-64 


Low level. Low noise 


2N1131,2N1132 


USN 


Mil-S-19500/177B 


8-13-65 


PNP. Med. Power 


2N 1722, 2N 1724 


JAN 


Mil-S- 19500/262B 


4-7-64 


NPN, High Power 


2N2218, 2N2219 


USA 


Mil-S- 19500/251D 


11-30-64 


NPN, High Speed Switching 



TRANSITRON ELECTRONIC CORPORATION, 168 ALBION STREET, WAKEFIELD, MASSACHUSETTS (617) 245-4500 

THIS LIST SUPERSEDES LIST DATED 7-1-66 Effective 3/1/67 



SILICON TRANSISTORS (Continued) 

Type Agency Prefix Military Specification 

2N2221, 2N2222 USA Mil-S-19500/255D 

2N2904, 2N2904A USA Mil-S-19500/290A 

2N2905, 2N2905A USA Mil-S- 19500/290 A 

2N2906, 2N2906A USA Mil-S- 19500/29 lA 

2N2907, 2N2907A USA Mil-S- 19500/29 lA 



Dated Device Description 

11-30-64 NPN, High Speed Switching 

11-30-64 PNP, High Speed Switching 

11-30-64 PNP, High Speed Switching 

11-30-64 PNP, High Speed Switching 

11-30-64 PNP, High Speed Switching 



SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 

2N1870A JAN 

2N1871A JAN 

2N1872A JAN 

2N1874A JAN 



■S-19500/198 6-13-61 PNPN Controlled Rectifier 

-S- 19500/198 6-13-61 PNPN Controlled Rectifier 

-S-19500/198 6-13-61 PNPN Controlled Rectifier 

•S-19500/198 6-13-61 PNPN Controlled Rectifier 



TRANSITRON MILITARY APPROVED DEVICES 



Military Specification 



I-S-19500/16E 

I-S-19500/16E 

I-S-19500/16E 

I-S-19500/31B 

I-S-19500/37C 

I-S-19500/69D 

I-S-19500/74D 

I-S-19500/74D 

I-S-19500/115E 

I-S-19500/116B 

I-S-19500/117B 

I-S-19500/118B 

I-S-19500/118B 

I-S-19500/118B 

I-S-19500/127D 

I-S-19500/127D 

I-S-19500/144D 

l-S-19500/156 

I-S-19500/158D 

I-S-19500/159B 

I-S-19500/159B 

I-S-19500/159B 

I-S-19500/159B 

I-S-19500/159B 

I-S-19500/177B 

I-S-19500/188A 

l-S-19500/192 

I-S-19500/193A 

l-S-19500/198 



(Numerical order by Military 

Type Mi 

JAN2N342 

JAN2N342A 

JAN2N343 

JAN2N341 

JAN2N333, JAN2N335, JAN2N336 

JAN2N337 thru JAN2N338 

JAN2N497 thru JAN2N498 

JAN2N656 thru JAN2N657 

JANTX-1N3016B thru JANTX-1N3032B 

JAN1N914 

USNlN962BthruUSNlN973B 

JAN1N483B 

JAN1N485B 

JAN1N486B 

USNlN746AthruUSNlN759A 

USN1N4372A 

USN1N3064 

USN1N935B, USN1N1N937B,USN1N938B 

JANlN3154thruJANlN3157 

USN1N821 

USN1N823 

USN1N825 

USN1N827 

USN1N829 

USN2N1131thruUSN2N1132 

JAN1N251 

JAN1N276 

JANlN458thruJANlN459 

JAN2N1870AthruJAN2N1872A 



Specification Number) 
litary Specification 



M 



l-S-19500/198 

I-S-19500/199A 

l-S- 19500/200 

l-S- 19500/201 

I-S-19500/202A 

l-S- 19500/202 A 

I-S-19500/202A 

l-S- 19500/205 A 

l-S-19500/226 

l-S- 19500/226 

l-S-19500/226 

l-S-19500/227 

I-S-19500/231B 

I-S-19500/251D 

l-S- 19500/253 

l-S- 19500/253 A 

I-S-19500/255D 

I-S-19500/256B 

I-S-19500/256B 

I-S-19500/256B 

l-S- 19500/257 

I-S-19500/262B 

l-S- 19500/275 

l-S- 19500/285 

I-S-19500/290A 

l-S- 19500/290 A 

I-S-19500/291A 

I-S-19500/291A 

l-S-19500/301 



Type 

JAN2N1874A 

JAN1N816 

JAN1N270 

JAN1N277 

JAN1N538 

JAN1N540 

JAN1N547 

USN1N3287 

USN1N3666M 

USN1N3666M1 

USN1N3666M2 

USN1N995M 

USN1N3600 

USA2N2218, USA2N2219 

USA2N930 

JAN2N929 thru JAN2N930 

USA2N2221, USA2N2222 

JAN1N643 

JAN1N662 

JAN1N663 

USA1N658 

JAN2N1722,JAN2N1724 

USN1N4087 

USA1N660 thru USA1N661 

USA2N2904, USA2N2904A 

USA2N2905, USA2N2905A 

USA2N2906, USA2N2906A 

USA2N2907, USA2N2907A 

USA2N918 



TRANSITRON MILITARY APPROVED DEVICES 

QUALIFICATION REFERENCE INDEX 

NUMERICAL ORDER BY DEVICE TYPE 



DIODES 






Qualification 




Type 




Agency Prefix 


Reference Number 


Dated 


1N251 




JAN 


19500-1580-63 


5-1-64 


1N270 




JAN 


19500-59-61 


3-16-62 


1N276 




JAN 


19500-22-61 


3-16-62 


1N277 




JAN 


19500-165-62 


12-3-62 


1N429 




JAN 


19500-487-65 


10-18-65 


1N457, 1N458, 1N459 




JAN 


19500-71-63 


3-10-64 


1N483B, 1N485B, 1N486B 


JAN 


19500-1530-64 


3-19-65 


1N538, 1N540, 1N547 




JAN 


19500-773-65 


1-31-66 


1N643 




JAN 


19500-1432-64 


4-5-65 


1N658 




USA 


6792 


10-30-64 


1N660 




USA 


6846 


6-28-65 


1N661 




USA 


6847 


6-28-65 


1N662, 1N663 




JAN 


19500-1432-64 


4-5-65 


1N746A thru 1N759A 




USN 


19500-2-65 


3-12-65 


1N816 




JAN 


19500-3-64 


4-7-64 


1N821, 1N823, 1N825, 


1N827 


USN 


19500-5-65 


6-15-65 


1N829 




USN 


19500-5-65 


6-15-65 


1N914 




JAN 


19500-988-65 


3-4-66 


1N935B, 1N937B, 1N938B 


USN 


19500-10-65 


11-2-65 


1N962B thru 1N973B 




USN 


19500-3-65 


4-20-65 


1N995M 




USN 


19500-12-65 


2-19-63 


TX-1N3016B thru TX-1N3032B 


JAN 


19500-130-66 


9-7-66 


1N3064 




USN 


19500-6-63 


7-24-63 


lN3154thru 1N3157 




USN 


19500-9-64 


10-6-64 


1N3287 




USN 


19500-4-62 


5-14-62 


1N3600 




USN 


19500-7-64 


8-24-64 


1N3666M, 1N3666M1, 


1N3666M2 


USN 


19500-11-63 


5-18-64 


1N4087 




USN 


19500-2-65 


3-24-65 


1N4372A 




USN 


19500-2-65 


3-12-65 



SILICON TRANSISTORS 




Qualification 




Type Age 


ncy Prefix 


Reference Number 


Dated 


2N333 


JAN 


19500-1235-65 


6-8-66 


2N335 


JAN 


19500-1266-65 


12-27-65 


2N336 


JAN 


19500-1235-65 


6-8-66 


2N337, 2N338 


JAN 


19500-1257-65 


12-22-65 


2N341 


JAN 


19500-63NCAB-T-047 


5-25-65 


2N342 


JAN 


19500-813-64 


2-12-65 


2N342A 


JAN 


19500-5-65 


2-12-65 


2N343 


JAN 


19500-351-64 


2-12-65 


2N497, 2N498 


JAN 


19500-455-64 


7-1-65 


2N656, 2N657 


JAN 


19500-455-64 


7-1-65 


2N918 


USA 


7013 


7-26-66 


2N930 


USA 


6710 


4-9-65 


2N929, 2N930 


JAN 


19500-449-65 


5-4-65 


2N1131,2N1132 


USN 


19500-10-65 


11-23-65 


2N 1722, 2N 1724 


JAN 


19500-183-66 


8-23-66 


2N2218 


USA 


6890 


2-15-66 


2N2219 


USA 


6892 


2-15-66 


2N2221 


USA 


6894 


2-15-66 


2N2222 


USA 


6896 


2-15-66 


2N2904 


USA 


6898 


7-11-66 


2N2904A 


USA 


6899 


7-11-66 


2N2905 


USA 


6900 


7-11-66 


2N2905A 


USA 


6901 


7-11-66 


2N2906 


USA 


6902 


5-18-66 


2N2906A 


USA 


6903 


5-18-66 


2N2907 


USA 


6904 


5-18-66 


2N2907A 


USA 


6905 


5-18-66 


SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 








2N1870A 


JAN 


19500-12-64 


2-1-65 


2N1871A 


JAN 


19500-12-64 


2-1-65 


2N1872A 


JAN 


19500-12-64 


2-1-65 


2N1874A 


JAN 


19500-12-64 


2-1-65 



r 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 





CATALOG 




REFERENCE 


DEVICE TYPE 


NUMBER 


JAN 2N1724 




JAN TX-2N1724 




2N1724A 




2N1725 




2N1770 


TE-1356B-2 


2N1770A 


TE-1356B-3 


2N1771 


TE-1356B-2 


2N1771A 


TE-1356B-3 


2N1772 


TE-1356B-2 


2N1772A 


TE-1356B-3 


2N1773 


TE-1356B-2 


2N1773A 


TE-1356B-3 


2N1774 


TE-1356B-2 


2N1774A 


TE-1356B-3 


2N1775 


TE-1356B-2 


2N1775A 


TE1356B-3 


2N1776 


TE-1356B-2 


2N1776A 


TE-1356B-3 


2N1777 


TE-1356B-2 


2N1777A 


TE-1356B-3 


2N1842 


TE-1356F-1 


2N1843 


TE-1356F-1 


2N1844 


TE-1356F-1 


2N1845 


TE-1356F-1 


2N1846 


TE-1356F-1 


2N1847 


TE-1356F-1 


2N1848 


TE-1356F-1 


2N1849 


TE-1356F-1 


2N1850 


TE-1356F-1 


2N1869 


TE-1356D-1 


2N1870 


TE-1356D-1 


2N1870A 


TE-1356D-3 


USN 2N1870A 




2N1871 


TE-1356D-1 


2N1871A 


TE-1356D-3 


USN 2N1871A 




2N1872 


TE-1356D-1 


2N1872A 


TE-1356D-3 


USN 2N1872A 




2N1873 


TE-1356D-1 


2N1874 


TE-1356D-1 


2N1874A 




USN 2N1874A 




2N1875 


TE-1356D-2 


2N1875A 




2N1876 


TE-1356D-2 


2N1876A 




2N1877 


TE-1356D-2 


2N1877A 




2N1878 


TE-1356D-2 


2N1878A 




2N1879 


TE-1356D-2 


2N1879A 




2N1880 


TE-1356D-2 


2N1880A 


TE-1356D-2 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


60.00 


40.00 


69.00 


46.00 


63.00 


42.00 


57.00 


38.00 


4.20 


2.75 


6.10 


4.05 


4.60 


3.05 


6.95 


4.00 


5.75 


3.80 


8.55 


5.70 


6.95 


4.60 


11.05 


7.35 


8.15 


5.40 


12.90 


8.50 


9.30 


6.20 


15.70 


10.45 


10.55 


7.00 


18.35 


12.20 


12.35 


8.25 


22.50 


15.00 


6.75 


4.50 


7.50 


5.00 


8.25 


5.50 


10.10 


6.75 


12.00 


8.00 


14.25 


9.50 


16.85 


11.25 


21.30 


14.20 


24.35 


16.25 


5.10 


3.40 


10.95 


7.25 


12.00 


8.00 


14.00 


9.00 


11.95 


7.95 


13.50 


9.00 


15.50 


10.00 


14.95 


9.95 


16.50 


11.00 


18.50 


12.00 


17.95 


11.95 


20.95 


13.95 


20.95 


13.95 


24.50 


16.50 


7.25 


4.85 


7.25 


4.85 


11.95 


7.95 


14.80 


9.80 


13.45 


8.95 


14.80 


9.85 


17.60 


11.75 


19.50 


13.00 


21.00 


14.25 


23.00 


15.75 


23.95 


15.95 


26.35 


17.55 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



2N1881 
2N1882 
2N1883 
2N1884 
2N1885 

2N1886 
2N1889 
2N1890 
2N1893 
2N1936 

2N1937 

2N1958 

2N1958A 

2N1959 

2N1959A 

2N1972 
2N1973 
2N1974 
2N1975 
2N1983 

2N1984 
2N1985 
2N1986 
2N1987 
2N1988 

2N1989 
2N1990 
2N1991 
2N2009 
2N2010 

2N2011 
2N2012 
2N2013 
2N2014 
2N2017 

2N2018 
2N2019 
2N2020 
2N2021 
2N2032 

2N2038 
2N2039 
2N2040 
2N2041 
2N2102 

2N2106 
2N2107 
2N2108 
2N2150 
2N2151 

2N2196 
2N2197 
2N2201 
2N2217 
2N2218 



TE-1356C-1 
TE-1356C-1 
TE-1356C-1 
TE-1356C-1 
TE-1356C-1 

TE-1355-1886 



TE-1355-1886 



TE-1355-1886 

TE-1356D 

TE-1356D 

TE-1356D 
TE-1356D 
TE-1356D 
TE-1356D 



TE-1355-2018 
TE- 1355-2018 
TE-1355-2018 
TE-1355-2018 
TE-1355-1208 

TE- 1354-2038 
TE-1354-2083 
TE- 1354-2038 
TE-1354-2038 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


3.65 


2.40 


4.05 


2.65 


6.50 


4.30 


9.50 


6.35 


12.30 


8.15 


13.10 


8.75 


5.25 


3.50 


5.32 


3.55 


2.10 


1.60 


60.00 


40.00 


66.00 


44.00 


3.00 


2.00 


6.00 


4.00 


4.20 


2.80 


7.50 


5.00 


7.85 


5.20 


8.00 


6.00 


6.70 


5.00 


5.30 


4.00 


2.50 


1.67 


2.33 


1.56 


3.15 


2.45 


3.00 


2.00 


3.00 


2.00 


6.50 


5.00 


4.25 


3.25 


3.60 


2.40 


3.15 


2.10 


3.75 


2.50 


4.05 


2.65 


6.60 


4.40 


12.50 


8.25 


11.00 


8.20 


34.15 


22.75 


5.85 


3.90 


30.00 


22.50 


37.50 


28.00 


36.00 


26.50 


55.00 


36.00 


18.50 


12.25 


1.74 


1.16 


2.98 


1.98 


2.04 


1.36 


3.24 


2.16 


3.30 


2.20 


2.75 


2.17 


3.15 


2.58 


3.25 


2.71 


22.50 


15.00 


24.75 


16.50 


4.50 


3.00 


4.62 


3.25 


6.90 


4.60 


3.35 


2.25 


3.35 


2.25 



i 
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r 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



JAN 



JAN 
JAN 



JAN 



JAN 
JAN 



2N2218 

2N2218A 

2N2219 

2N2219 

TX-2N2219 

2N2219A 

2N2220 

2N2221 

2N2221 

2N2221A 

2N2222 

2N2222 

TX-2N2222 

2N2222A 

2N2243 

2N2243A 

2N2270 

2N2297 

2N2303 

2N2322 

2N2322A 

2N2323 

2N2323A 

2N2324 

2N2324A 

2N2325 

2N2325A 

2N2326 

2N2326A 

2N2327 

2N2327A 

2N2328 

2N2328A 

2N2329 

2N2329A 

2N2349 

2N2368 

2N2369 

2N2369/TNT 

2N2410 

2N2411 
2N2412 
2N2427 
2N2432 
2N2432A 

2N2453 

2N2453A 

2N2475 

2N2483 

2N2484 

2N2509 
2N2510 
2N2511 
2N2537 
2N2538 



TE-1354-721 



TE-1353-2427 



TE-1353-2483 
TE-1353-2483 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


4.00 


2.75 


5.80 


3.85 


3.95 


2.65 


4.00 


2.75 


6.00 


4.00 


6.70 


4.45 


2.40 


1.60 


2.40 


1.60 


4.00 


2.75 


3.10 


2.05 


2.40 


1.60 


4.00 


2.75 


16.80 


11.20 


3.10 


2.05 


4.80 


3.20 


5.10 


3.40 


1.49 


.99 


5.25 


3.50 


6.60 


4.40 


2.95 


1.90 


3.45 


2.25 


3.20 


2.10 


3.85 


2.50 


5.30 


3.45 


6.55 


4.35 


7.95 


5.25 


9.55 


6.35 


10.10 


6.75 


12.30 


8.15 


12.85 


8.55 


15.70 


10.45 


15.90 


10.65 


19.30 


12.85 


21.10 


14.15 


25.50 


17.00 


2.32 


1.54 


2.64 


1.76 


2.40 


1.60 


4.80 


3.20 


3.75 


2.50 


3.15 


2.10 


6.00 


4.00 


10.50 


7.00 


12.00 


8.00 


16.00 


12.00 


24.00 


16.00 


32.50 


21.60 


2.47 


1.65 


3.60 


2.40 


3.75 


2.45 


5.00 


3.35 


6.00 


4.00 


8.00 


5.35 


3.15 


2.10 


3.30 


2.20 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



2N2539 
2N2540 
2N2586 
2N2590 
2N2591 

2N2592 
2N2593 
2N2594 
2N2595 
2N2596 

2N2597 

2N2598 

2N2599 

2N2599A 

2N2600 

2N2600A 

2N2601 

2N2602 

2N2603 

2N2604 

2N2605 

2N2605/TNT 

2N2605A 

2N2610 

2N2639 

2N2640 
2N2641 
2N2642 
2N2643 
2N2644 

2N2679 

2N2679/A 

2N2680 

2N2680/A 

2N2681 

2N2681/A 

2N2682 

2N2682/A 

2N2683 

2N2683A 

2N2684 

2N2684A 

2N2685 

2N2685A 

2N2686 

2N2686A 

2N2687 

2N2688 

2N2689 

2N2690 

2N2695 
2N2696 
2N2726 
2N2727 
2N2784 



TE-1356E-3 
TE-1356E-3 
TE-1356E-3 

TE-1356E-3 
TE-1356E-4 

TE-1356E-4 
TE-1356E-4 
TE-1356E-4 

TE-1356E-5 

TE-1356E-5 
TE-1356E-5 



TE-1353-2784 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


4.50 


3,00 


4.95 


3,30 


7.00 


4,70 


17.50 


11,65 


21.00 


14,00 


23,15 


15,45 


32.10 


21,40 


4.13 


2,75 


14.60 


9,70 


8.25 


5,50 


9.00 


6,00 


15,20 


10,10 


8,25 


5,50 


9,00 


6,00 


10,65 


7,10 


11.90 


7,95 


6.98 


4,65 


9.75 


6,50 


8.70 


5,80 


5.90 


3,95 


6.60 


4,40 


13.20 


8,80 


7.50 


5,00 


4.80 


3,20 


22.00 


14,70 


16.50 


11,00 


9.00 


6,00 


25.50 


17.00 


18.00 


12,00 


10.50 


7.00 


12.60 


8.75 


14.00 


9.75 


16.90 


11.80 


18.50 


12.80 


25.20 


17.75 


27.75 


19.40 


40.25 


28.60 


44.50 


31.00 


8.45 


5.90 


9.30 


6.50 


11.25 


7.90 


12.40 


8.70 


16.90 


11.85 


18.55 


13.00 


22.50 


18.00 


24.90 


16.60 


4.25 


2.85 


6.15 


4.10 


11.15 


7.80 


15.00 


9.00 


11.10 


7.40 


6.75 


4.50 


6.00 


4.00 


6.00 


4.00 


2.95 


1.95 
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>k 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



JAN 
JAN 

JAN 

JAN 
JAN 

JAN 
JAN 

JAN 

JAN 
JAN 



2N2784/TNT 

2N2861 

2N2862 

2N2866 

2N2866/66 

2N2867 

2N2875 

2N2875/66 

2N2890 

2N2891 

2N2892 

2N2893 

2N2894 

2N2894A 

2N2903 

2N2903A 

2N2904 

2N2904 

2N2904A 

2N2904A 

2N2905 

2N2905 

2N2905A 

2N2905A 

TX-2N2905A 

2N2906 

2N2906 

2N2906A 

2N2906A 

2N2907 

2N2907 

2N2907A 

2N2907A 

TX-2N2907A 

2N2910 

2N2913 
2N2914 
2N2915 
2N2916 
2N2917 

2N2918 
2N2919 
2N2920 
2N2958 
2N2959 

2N3001 
2N3002 
2N3003 
2N3004 
2N3005 

2N3006 
2N3007 
2N3008 
2N3010 
2N3011 



TE-1355-2866 



TE-1355-2866 
TE-1355-2875 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


7.80 


5.20 


8.50 


5.65 


6.00 


4.00 


28.50 


16.25 


10.50 


7.00 


26.50 


18.25 


29.70 


19.80 


10.50 


7.00 


15.00 


10.00 


19.50 


13.00 


22.50 


15.00 


27.00 


18.00 


1.95 


1.30 


5.00 


3.30 


15.00 


10.00 


24.00 


16.00 


5.40 


3.60 


6.15 


4.10 


7.56 


5.04 


8.40 


5.60 


6.48 


4.32 


7.20 


4.80 


8.64 


5.76 


9.30 


6.20 


16.80 


11.20 


3.10 


2.05 


6.00 


4.00 


3.35 


2.25 


8.10 


5.40 


4.95 


3.30 


6.75 


4.50 


6.00 


4.00 


9.00 


6.00 


16.80 


11.20 


12.00 


8.00 


9.90 


6.60 


12.00 


8.00 


22.50 


15.00 


25.50 


17.00 


19.50 


13.00 


22.50 


15.00 


24.00 


16.00 


27.00 


18.00 


2.25 


1.50 


2.70 


1.80 


7.45 


4.95 


8.95 


5.95 


11.20 


7.25 


14.20 


9.45 


5.75 


3.83 


6.15 


4.10 


8.60 


5.75 


9.50 


6.33 


1.80 


1.20 


1.98 


1.32 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



2N3012 
2N3019 
2N3020 
2N3053 
2N3054 

2N3056 

2N3056A 

2N3057 

2N3057A 

2N3072 

2N3073 
2N3077 
2N3078 
2N3108 
2N3110 

2N3115 
2N3116 
2N3117 
2N3120 
2N3121 

2N3133 
2N3134 
2N3135 
2N3136 
2N3209 

2N3228 
2N3248 
2N3249 
2N3250 
2N3250A 

2N3251 

2N3251A 

2N3423 

2N3424 

2N3441 

2N3502 
2N3503 
2N3504 
2N3505 
2N3525 

2N3555 
2N3556 
2N3557 
2N3558 
2N3559 

2N3560 
2N3561 
2N3562 



2N3563 
2N3564 
2N3565 



TE-1353-3077 
TE-1353-3077 



BASED ON QUANTITIES 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


1.95 


1.30 


4.80 


3.20 


4.50 


3.00 


1.27 


.85 


1.95 


1.43 


7.95 


5.30 


7.90 


5.25 


8.40 


5.60 


8.35 


5.55 


9.00 


6.00 


9.00 


6.00 


9.60 


6.40 


6.60 


4.40 


5.25 


5.50 


4.75 


3.15 


1.95 


1.30 


2.40 


1.60 


6.00 


4.00 


9.90 


6.60 


9.90 


6.60 


4.30 


3.00 


5.15 


3.35 


4.30 


3.00 


5.15 


3.35 


12.00 


8.00 


1.60 


1.10 


3.90 


2.60 


4.65 


3.10 


3.90 


2.60 


4.50 


3.00 


4.65 


3.10 


5.25 


3.50 


24.00 


16.00 


36.00 


24.00 


3.00 


2.00 


4.60 


3.05 


7.80 


5.20 


4.60 


3.05 


7.80 


5.20 


2.90 


1.85 


7.40 


4.90 


8.95 


5.95 


11.20 


7.45 


14.20 


9.45 


5.70 


3.80 


6.15 


4.10 


8.60 


5.75 


9.50 


6.33 


100- 1000- 


10,000 


1-99 999 gggg 


UP 


.71 .42 .35 


.29 


.81 .53 .40 


.33 


.57 .37 .28 


.23 
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DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



2N3579 




2N3580 




2N3581 




2N3582 




2N3633 


TE-1353-3633 


2N3633/TNT 




2N3660 


TE- 1353-3660 


2N3660/66 




2N3661 




2N3661/66 




2N3665 


TE- 1353-3665 


2N3666 




2N3680 




2N3766 




2N3767 




2N3907 


TE-1353-3907 


2N3908 


TE-1353-3907 


2N3945 




2N3945/TNT 





2N4121 
2N4122 
2N4140 
2N4141 
2N4142 

2N4143 



2N4144 
2N4145 
2N4146 
2N4147 
2N4148 

2N4149 
2N4210 
2N4211 



2N4227 
2N4228 



2N4269 
2N4270 
2N4271 
2N4272 
2N4273 



2N4274 
2N4275 



BASED ON QUANTITIES 





UNIT PRICE 




1-99 100-999 






1-99100-999 






5.25 


3.50 






6.75 


4.50 






3.60 


2.40 






4.20 


2.80 






5.00 


3.30 






22.00 


14.50 






5.95 


3.95 






4.45 


2.95 






7.95 


5.25 






7.95 


3.95 






3.00 


2.00 






3.90 


2.60 






33.00 


22.00 






2.10 


1.40 






2.30 


1.55 






27.00 


18.00 






39.00 


26.00 






1.25 


.88 






8.25 


5.50 




100- 


1000- 


10,000 


1-gg 


999 


9999 


UP 


.77 


.51 


.38 


.32 


.83 


.55 


.41 


.34 


.72 


.48 


.37 


.30 


.77 


.51 


.38 


.32 


.95 


.63 


.47 


.39 



CATALOG 
REFERENCE 
DEVICE TYPE NUMBER 



.97 



BASED ON QUANTITIES 



.64 



.48 



.40 



1-99100-999 



.90 


.60 


1.00 


.67 


1.15 


.77 


1.30 


.87 


1.40 


.94 


1.50 


1.00 


69.00 


46.00 


89.00 


59.00 



100- 1000- 10,000 

1-99 999 9999 UP 

.79 .52 .39 .33 

.99 .65 .49 .41 



1-99100-999 


1.60 


1.05 


1.80 


1.20 


2.95 


1.95 


3.95 


2.65 


2.95 


1.95 



BASED ON QUANTITIES 



100- 1000- 10,000 

1-99 999 9999 UP 

.56 .37 .28 .23 

.60 .40 .30 .25 



2N4320 
2N4321 
2N4322 
2N4324 
2N4326 

2N4327 
2N4328 
2N4330 
2N4332 
2N4333 

2N4334 
2N4335 
2N4336 
2N4337 
2N4349 

2N4350 

2N4387 

2N4388 

3N39 

3N40 

3N41 
3N42 
3N43 
3N44 
3N44A 

3N62 
3N63 
3N64 
3N65 
3N66 

3N67 

3N68 

3N68A 

3N69 

3N70 

3N74 
3N75 
3N76 
3N77 
3N78 

3N79 

3N87 

3N88 

3N120 

3N121 

3N127 

ERl 

ER2 

ERll 

ER12 

ER21 
ER22 
ER31 
ER41 
ER42 



TE-1351S-1 
TE-1351S-1 

TE-1351S-1 

TE1351S-1 
TE-1351S-1 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


1-99100-999 


2.85 


1.90 


4.35 


2.90 


5.55 


3.70 


7.15 


4.75 


1.65 


1.10 


3.10 


2.05 


4.80 


3.20 


6.35 


4.05 


4.35 


2.90 


6.30 


4.20 


7.65 


5.10 


9.05 


6.05 


10.20 


6.80 


11.85 


7.90 


3.95 


2.65 


3.95 


2.65 


4.45 


2.95 


7.95 


3.95 


14.50' 


11.60 


17.15 


13.30 


19.60 


15.10 


17.50 


13.40 


21.10 


16.20 


27.90 


21.50 


36.00 


27.65 


7.70 


5.15 


10.80 


7.25 


13.70 


9.20 


12.70 


8.50 


15.40 


10.30 


18.50 


12.40 


14.40 


9.65 


19.50 


13.00 


17.30 


11.60 


20.40 


13.70 


14.70 


9.80 


12.75 


8.50 


9.30 


6.20 


8.55 


5.70 


5.40 


3.60 


4.20 


2.80 


13.50 


9.00 


10.50 


7.00 


18.00 


12.00 


18.00 


12.00 


18.00 


12.00 


.35 


.22 


.30 


.20 


.36 


.23 


.32 


.22 


.38 


.24 


.34 


.24 


.41 


.25 


.43 


.26 


.38 


.27 
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DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



ER51 
ER61 
ER62 
ER81 
ER181 

ER182 
ER183 
ER184 
ER185 
ER186 

ER187 
ER308 
ER310 
ER312 
ER900 

EVRl 

EVRIA 

EVRIB 

EVR4 

EVR4A 

EVR4B 

EVR5 

EVR5A 

EVR5B 

EVR6 

EVR6A 

EVR6B 

EVR7 

EVR7A 

EVR7B 

EVR8 

EVR8A 

EVR8B 

EVR9 

EVR9A 

EVR9B 

EVRIO 

EVRIOA 

EVRIOB 

EVRll 

EVRllA 
EVRllB 
EVRl 2 
EVR12A 
EVR12B 

EVR13 

EVR13A 

EVR13B 

EVR14 

EVR14A 

EVR14B 
EVRl 5 
EVR15A 
EVR15B 
EVRl 6 



TE-1351S-1 
TE-1351S-1 



TE-1351S-1 



TE- 1356-900 

TE-1332 
TE-1332 
TE-1332 



.45 


.28 


EVR16A 


.48 


.29 


EVR16B 


.42 


.30 


EVR17 


.80 


.45 


EVR17A 


.35 


.23 


EVR17B 


.36 


.25 


EVR18 


.39 


.26 


EVR18A 


.44 


.28 


EVR18B 


.52 


.32 


EVRl 9 


.90 


.65 


EVR19A 


2.00 


1.40 


EVR19B 


.95 


.65 


EVR20 


1.06 


.75 


EVR20A 


1.27 


1.05 


EVR20B 


1.75 


1.20 


EVR21 


.35 


.24 


EVR21A 


.45 


.28 


EVR21B 


.90 


.49 


EVR22 


1.00 


.75 


EVR22A 


1.25 


.85 


EVR22B 


1.75 


1.20 


EVR23 


1.00 


.75 


EVR23A 


1.25 


.85 


EVR23B 


1.75 


1.20 


EVR24 


.75 


.50 


EVR24A 


.80 


.56 


EVR24B 


1.25 


.85 


EVR25 


.75 


.50 


EVR25A 


.80 


.56 


EVR25B 


1.25 


.85 


EVR26 


.75 


.50 


EVR26A 


.80 


.56 


EVR26B 


1.25 


.85 


EVR27 


.75 


.50 


EVR27A 


.80 


.56 


EVR27B 


1.25 


.85 


EVR28 


.75 


.50 


EVR28A 


.80 


.56 


EVR28B 


1.25 


.85 


EVR30 


.75 


.50 


EVR30A 


.80 


.56 


EVR30B 


1.25 


.85 


EVR32 


.75 


.50 


EVR32A 


.80 


.56 


EVR32B 


1.25 


.85 


EVR33 


.75 


.50 


EVR33A 


.80 


.56 


EVR33B 


1.25 


.85 


EVR36 


.75 


.50 


EVR36A 


.80 


.56 


EVR36B 


1.25 


.85 


EVR39 


.75 


.50 


EVR39A 


.80 


.56 


EVR39B 


1.25 


.85 


EVR43 


.75 


.50 


EVR43A 



.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 
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DEVICE TYPE 



EVR43B 

EVR47 

EVR47A 

EVR47B 

EVR50 

EVR50A , 

EVR50B 

EVR56 

EVR56A 

EVR56B 

EVR60 

EVR60A 

EVR60B 

EVR68 

EVR68A 

EVR68B 

EVR75 

EVR75A 

EVR75B 

EVR82 

EVR82A 

EVR82B 

EVR91 

EVR91A 

EVR91B 

EVRIOO 

EVRIOOA 

EVRIOOB 

EVRllO 

EVRllOA 

EVRllOB 

LID-74 

LID-75 

LID-76 

LID-77 

LID-78 

LID-79 

LID-88 

LID-120 

LID-127 

LID-697 
LID-706 
LID-708 
LID- 709 
LiD-709A 

LID- 743 
LID-744 
LID-834 
LID-835 
LID-917 

LID-918 

LID-929 

LID-930 

LID-1613 

LID-1711 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


.75 


.50 


.80 


.56 


1.25 


.85 


14.70 


9.80 


12.75 


8.50 


9.30 


6.20 


8.55 


5.70 


6.30 


4.20 


4.20 


2.80 


10.50 


7.00 


18.00 


12.00 


18.00 


12.00 


2.40 


1.60 


1.95 


1.30 


2.20 


1.45 


1.95 


1.30 


2.70 


1.80 


2.10 


1.40 


2.05 


1.35 


2.05 


1.35 


2.05 


1.35 


4.50 


3.00 


4.50 


3.00 


3.40 


2.25 


3.40 


2.25 


3.00 


2.00 


3.00 


2.00 



DEVICE TYPE 



LID-1890 
LID-1893 
LID-1958 
LID-1959 
LID-2220 

LID-2221 

LID-2221A 

LID-2222 

LID-2222A 

LID-2297 

LID-2368 
LID-2369 
LID-2432 
LID-2475 
LID-2484 

LID-2537 
LID-2538 
LID-2586 
LID-2604 
LID-2605 

LID-2784 

LID-2894 

LID-2906 

LID-2906A 

LID-2907 

LID-2907A 

LID-3010 

LID-3012 

LID-3019 

LID-3053 

LID-3117 
LID-3248 
LID-3249 
LID-3250 
LID-3250A 

LID-3251 

LID-3251A 

LID-3502 

LID-3503 

LID-3504 

LID-3505 
LID-3633 
GBS201A 
GBS203E 
GBS210E 

GBS266E 
GBS401A 
GBS403E 
GBS410E 
GBS466E 



NDIOO 
NDlOl 
ND102 
ND103 
ND150 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



BASED ON QUANTITIES 

ND1345A 
ND1345A 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


4.00 


2.70 


3.55 


2.35 


3.10 


2.05 


4.45 


2.95 


2.65 


1.75 


2.65 


1.75 


3.25 


2.15 


2.65 


1.75 


3.25 


2.15 


4.00 


2.70 


2.70 


1.80 


2.50 


1.65 


12.00 


8.00 


3.00 


2.00 


3.80 


2.55 


3.60 


2.40 


4.20 


2.80 


7.50 


5.00 


4.50 


3.00 


4.50 


3.00 


8.40 


5.60 


3.30 


2.20 


3.30 


2.20 


3.60 


2.40 


3.30 


2.20 


4.00 


2.70 


2.50 


1.65 


3.30 


2.20 


3.55 


2.35 


1.80 


1.20 


10.20 


6.80 


4.65 


3.10 


5.35 


3.65 


4.65 


3.10 


5.40 


3.60 


5.50 


3.65 


6.25 


4.15 


5.00 


3.35 


8.00 


5.35 


5.00 


3.35 


8.00 


5.35 


12.00 


8.00 


1.75 


1.25 


2.40 


1.60 


4.00 


2.60 


3.00 


1.95 


3.10 


2.05 


3.25 


2.15 


5.50 


3.60 


3.75 


2.50 


1-9 10-24 


25-99 


47.50 43.50 


41.50 


69.50 65.00 


61.50 


47.50 43.50 


41.50 


69.50 65.00 


61.50 


32.00 32.00 


32.00 
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DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



ND200 

ND200A 

ND201 

ND202A 

ND203 

ND550 
ND560 
ND570 
ND580 
ND590 

ND600 



ND1345A 
ND1345A 



Q2 




Q49 


PB-46 


Q50 


PB-46 


Q51 


PB46 


Q52 


PB47 


Q53 


PB-47 


Q54 


PB-47 


Q55 


PB-47 


Q56 


PB-47 


Q57 


PB-47 


Q58 


PB-48 


Q59 


PB-48 


Q60 


PB-48 


Q61 


PB-48 


S4G 


TE-1350E 


S5G 


TE-1350E 


S6G 


TE-1350E 


S8G 




S9G 


TE-1350E 


SlOG 


TE-1350E 


S62 




S266G 


TE-1350F 


S320G 


TE-1332 


S403G 




S555G 


TE-1319G 


S570G 


TE-1319G 


SCI 


TE-1312A 


SC2 


TE-1312A 


SC3 


TE-1312A 


SC5 


TE-1312A 


SC7 


TE-1312A 


sen 


TE-1312A 


SC15 


TE-1312A 


SC47 


TE-1312B 


SC68 


TE-1312B 


SC82 


TE-1312B 


SCIOO 


TE-1312B 


SC120 


TE-1312B 


SC150 


TE-1312B 


SC180 


TE-1312B 


SC200 


TE-1312B 


SCH51 




SCH51/A 




SCH52 




SCH52/A 





49.50 45.50 43.50 

49.50 45.50 43.50 

71.50 67.00 63.50 

49.50 45.50 43.50 

71.50 67.00 63.50 



125.00 115.00 


110.00 


145.00 132.50 


126.00 


78.50 71.50 


68.50 


100.00 92.00 


87.50 


147.50 135.50 


129.00 


167.50 153.00 


145.00 


1-99 100-999 


7.50 


5.00 


4.00 


3.30 


5.80 


4.00 


6.50 


4.50 


4.00 


3.00 


5.50 


3.90 


8.00 


5.60 


6.00 


4.50 


9.00 


6.30 


7.00 


5.00 


5.00 


3.75 


6.00 


4.50 


7.50 


5.25 


9.00 


6.30 


1.15 


.83 


2.20 


1.55 


1.30 


.91 


.95 


.70 


2.20 


1.55 


1.55 


1.05 


.70 


.52 


4.80 


3.40 


.60 


.42 


1.15 


.87 


.60 


.45 


1.75 


1.25 


2.65 


1.95 


2.65 


1.95 


2.65 


1.95 


2.65 


1.95 


2.65 


1.95 


2.65 


1.95 


2.65 


1.95 


7.50 


5.00 


7.50 


5.00 


7.50 


5.00 


7.50 


5.00 


7.50 


5.00 


7.50 


5.00 


7.50 


5.00 


7.50 


5.00 


20.00 


14.90 


25.00 


18.75 


20.00 


14.90 


25.00 


18.75 





CATALOG 




REFERENCE 


DEVICE TYPE 


NUMBER 


SDP1030/UD 




SE19 




SE21 




SE866A 


PB-50A 


SE1730 




SE1731 


PB-72 


SE1732 




SE1733 




SE1734 




SE2382 




SE2383 




SE2384 




SE2385 




SE5U4GB 


PB-49 


SE6X4 


PB-50 


SG22 


TE-1332 


SG211 


TE-1350D 


SG212 


TE-1350D 


SG213 


TE-1350D 


SG215 


TE-1350D 


SG216 


TE-1350D 


SG217 


TE-1350D 


SG218 


TE-1350D 


SG221 


TE-1350D 


SG222 


TE-1350D 


SG223 


TE-1350D 


SG225 


TE-1350D 


SG226 


TE-1350D 


SG227 


TE-1350D 


SG228 


TE-1350D 


SG268 


TE-1350D 


SG269 


TE-1350D 


SG701 




SG702 




SG703 




SG1535 


PB-65 


SG1691 


PB-59 


SG3600 




SG5000 


TE-1350H 


SG5100 


TE-1350H 


SG5200 


TE-1350H 


SG5250 


TE-1350K 


SG5260 


TE-1350K 


SG5270 


TE-1350K 


SG5300 


TE-1350H 


SG5400 




SL91 




SL92 




SL93 




SL608 


TE-1351G-1 


SL610 


TE-1351G-1 


SL612 


TE-1351G-1 


SL615 


TE-1351G-1 


SL708 


TE-1351G-1 


SL710 


TE-1351G-1 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


1.95 


1.30 


12.50 


9.85 


10.30 


7.95 


23.10 


17.75 


5.40 


4.15 


6.70 


5.15 


8.10 


6.20 


10.30 


7.95 


13.20 


10.15 


11.80 


9.05 


14.60 


11.20 


17.50 


13.40 


20.00 


15.50 


10.80 


8.30 


10.00 


7.75 


.45 


.35 


2.30 


1.80 


2.85 


2.20 


3.10 


2.40 


1.65 


1.25 


1.90 


1.40 


2.30 


1.70 


2.80 


2.00 


2.30 


1.80 


2.85 


2.20 


3.10 


2.40 


2.00 


1.55 


2.30 


1.80 


2.85 


2.20 


3.10 


2.30 


.95 


.74 


1.05 


.82 


.42 


.32 


.50 


.37 


.65 


.50 


5.50 


4.55 


2.20 


1.50 


3.75 


2.50 


2.75 


2.10 


2.25 


1.60 


2.50 


1.85 


3.25 


2.50 


3.50 


2.75 


3.75 


3.00 


3.00 


2.30 


3.25 


1.95 


.75 


.43 


1.40 


.90 


1.75 


1.10 


1.60 


1.00 


3.00 


2.00 


6.00 


4.10 


8.00 


5.70 


1.80 


1.15 


3.50 


2.35 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



SL712 
SL715 
SM72 



SPT706 

SPT834 

SPT2711 

SPT2712 

SPT2713 

SPT2714 
SPT2715 
SPT2716 
SPT2894 
SPT2921 

SPT2922 
SPT2923 
SPT2924 
SPT2925 
SPT2926 

SPT3390 

SPT3391 

SPT3391A 

SPT3392 

SPT3393 

SPT3394 
SPT3395 
SPT3396 
SPT3397 
SPT3398 

SPT3402 
SPT3403 
SPT3404 
SPT3405 
SPT3414 

SPT3415 
SPT3416 
SPT3417 
SPT3566 
SPT3567 

SPT3568 
SPT3702 
SPT3569 
SPT3605 
SPT3606 

SPT3607 

SPT3638 

SPT3638A 

SPT3703 

SPT3704 

SPT3705 
SPT3706 
SPT3707 
SPT3708 
SPT3709 



TE-1351G-1 
TE-1351G-1 
TE-1332 



BASED ON QUANTITIES 





UNIT PRICE 




1-99 


100-999 






7.00 


4.90 






9.00 


6.00 






1.50 


1.00 




100- 


1000- 


10,000 


1-99 


999 


9999 


UP 


.45 


.30 


.22 


.19 


.53 


.35 


.27 


.22 


.45 


.30 


.22 


.19 


.48 


.37 


.24 


.20 


.51 


.34 


.25 


.21 


.53 


.35 


.27 


.22 


.44 


.29 


.21 


.18 


.46 


.31 


.23 


.19 


.49 


.32 


.24 


.20 


.48 


.32 


.24 


.20 


.48 


.32 


.24 


.20 


.48 


.32 


.24 


.20 


.53 


.35 


.27 


.22 


.60 


.40 


.30 


.25 


.45 


.30 


.22 


.19 


.80 


.53 


.40 


.33 


.72 


.48 


.36 


.30 


.80 


.53 


.40 


.33 


.53 


.35 


.26 


.22 


.45 


.30 


.23 


.19 


.43 


.29 


.22 


.18 


.59 


.39 


.29 


.24 


.54 


.36 


.27 


.22 


.51 


.34 


.25 


.21 


.58 


.38 


.29 


.24 


.75 


.50 


.37 


.32 


.80 


.53 


.40 


.33 


.80 


.53 


.40 


.33 


.86 


.58 


.43 


.36 


.59 


.39 


.30 


.24 


.65 


.43 


.32 


.27 


.65 


.43 


.32 


.27 


.69 


.46 


.34 


.28 


.53 


.35 


.26 


.22 


.63 


.41 


.31 


.26 


.65 


.43 


.32 


.27 


.55 


.36 


.27 


.23 


.71 


.42 


.35 


.29 


.60 


.40 


.30 


.25 


.52 


.35 


.26 


.22 


.49 


.32 


.24 


.20 


.57 


.37 


.28 


.23 


.87 


.57 


.43 


.36 


.56 


.37 


.28 


.23 


.56 


.37 


.28 


.23 


.52 


.34 


.26 


.21 


.49 


.32 


.24 


.20 


.55 


.36 


.27 


.23 


.43 


.29 


.22 


.18 


.41 


.27 


.20 


.17 



DEVICE TYPE 



SPT3710 
SPT3711 
SPT3793 
SPT3794 
SPT3858 

SPT3858A 

SPT3859 

SPT3859A 

SPT3860 

SPT3900 

SPT3900A 
SPT3905 

SPT3906 
SPT4125 
SPT4126 
SPT4264 
SPT4265 

SPT4286 
SPT4287 
SPT4288 
SPT4289 

SPT4290 
SPT4291 
SPT4292 
SPT4293 
SPT4294 

SPT4295 
SPT80-102 
SPT80-103 
SPT80-104 



ST1243 
ST1244 
ST1245 
ST1700 

ST2110 
ST2110/LID 
ST2120 
ST2120/LID 

ST2130 
ST2130/LID 
ST5610 
ST5611 

ST5612 

ST5613 

ST5614 

ST6000/LID 

ST6110 

ST6110/LID 

ST6120 

ST6120/LID 

ST6125 

ST6125/LID 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 







UNIT PRICE 




1-99 100-999 


.45 


.30 


.23 


.19 


.48 


.32 


.24 


.20 


.63 


.41 


.31 


.26 


.69 


.46 


.34 


.28 


.45 


.29 


.22 


.18 


.59 


.39 


.29 


.24 


.46 


.31 


.23 


.19 


.60 


.40 


.30 


.25 


.52 


.35 


.26 


.22 


.69 


.46 


.34 


.28 


.75 


.49 


.37 


.31 


.75 


.49 


.37 


.31 


.83 


.55 


.41 


.34 


.53 


.35 


.26 


.22 


.60 


.40 


.30 


.25 


.60 


.40 


.30 


.25 


.69 


.45 


.34 


.28 


.69 


.45 


.34 


.28 


.81 


.53 


.40 


.33 


.77 


.51 


.38 


.32 


.89 


.59 


.44 


.37 


.69 


.45 


.34 


.28 


.81 


.53 


.40 


.33 


.72 


.48 


.36 


.30 


.85 


.56 


.42 


.35 


.72 


.48 


.36 


.30 


.85 


.56 


.42 


.35 


.45 


.29 


.22 


.18 


.47 


.30 


.23 


.19 


.49 


.32 


.24 


.20 






1-99100-999 






1.80 


1.20 






2.40 


1.60 






3.00 


2.00 






1.26 


.83 






1.20 


.80 






2.00 


1.35 






5.40 


3.60 






6.00 


4.00 






2.40 


1.60 






3.25 


2.15 






10.80 


7.20 






9.30 


6.20 






7.80 


5.20 






4.65 


3.15 






4.10 


2.75 






2.00 


1.35 






1.20 


.80 






1.75 


1.15 






1.85 


1.25 






2.50 


1.65 






1.45 


.97 






2.00 


1.35 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



"\ 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



ST6130 

ST6130/LID 

ST6573 

ST6574 

ST6593 

ST6593/LID 

ST6594 

ST6594/LID 

ST6600 

ST6600/LID 

ST6601 
ST7400 
ST7722 
ST7732 
ST8065 

ST8181 
ST8181/LID 
ST8182 
ST8182/LID 
STB 183 

ST8184 

ST8190 

ST8190/66 

ST8191 

ST8191/66 

ST8229 

ST8229/LID 

ST8230 

ST8500 

ST8509 

ST8700 

ST8700/LID 

ST8704 

ST8705 

ST9001 

ST9005 

SV5 

SVG 

SV7 

SV9 

SVll 
SV13 
SV15 
SV18 
SV24 

SV121 
SV122 
SV123 
SV124 
SV125 

SV126 
SV127 
SV128 
SV129 
SV131 



TE-1352A,C-2 
TE-1352A,C-2 
TE-1352A,C-2 
TE-1352A,C-2 



TE-1352A,C-2 
TE-1352A,C-2 
TE-1352A,C-2 
TE-1352A,C-2 



1.20 


.80 


SV132 


2.05 


1.35 


SV133 


2.45 


1.65 


SV134 


2.45 


1.65 


SV135 


2.00 


1.55 


SV136 


2.30 


1.55 


SV137 


2.00 


1.55 


SV138 


2.30 


1.55 


SV139 


1.60 


1.10 


SV141 


2.00 


1.35 


SV142 


1.95 


1.30 


SV143 


109.00 


72.00 


SV144 


13.20 


8.75 


SV168 


18.50 


12.50 


SV169 


6.75 


4.50 


SV170 


2.00 


1.35 


SV171 


2.85 


1.90 


SV172 


2.00 


1.35 


SV904 


2.85 


1.90 


SV904R 


2.45 


1.65 


SV905 


2.45 


1.65 


SV905R 


6.60 


4.40 


SV906 


5.80 


3.85 


SV906R 


8.95 


5.95 


SV908 


7.50 


5.00 


SV908R 


1.60 


1.10 


SV910 


2.40 


1.60 


SV910R 


1.95 


1.30 


SV912 


4.95 


3.30 


SV912R 


25.50 


17.25 


SV915 


2.10 


1.35 


SV915R 


2.85 


1.90 


SV918 


4.80 


3.20 


SV918R 


5.40 


3.60 


SV924 


24.00 


16.25 


SV924R 


32.00 


21.00 


SV927 


1.55 


1.30 


SV927R 


1.55 


1.30 


SV935R 


1.55 


1.30 


SV2004 


1.55 


1.30 


SV2004R 


1.55 


1.30 


SV2005 


1.55 


1.30 


SV2006 


1.55 


1.30 


SV2007 


1.55 


1.30 


SV2008 


1.55 


1.30 


SV2008R 


1.80 


1.55 


SV2009 


1.80 


1.55 


SV2009R 


1.80 


1.55 


SV2010 


1.80 


1.55 


SV2010R 


1.80 


1.55 


SV2011 


1.80 


1.55 


SV2011R 


1.80 


1.55 


SV2012 


1.80 


1.55 


SV2012R 


1.80 


1.55 


SV2013 


1.80 


1.55 


SV2013R 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


1.80 


1.55 


6.00 


4.50 


6.00 


4.50 


6.00 


4.50 


6.00 


4.50 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


5.00 


3.75 


9.00 


6.75 


9.00 


6.75 


9.00 


6.75 


9.00 


6.75 


9.00 


6.75 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 


7.25 


5.10 
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DEVICE TYPE 



Tranjitron SEMICONDUCTORS 



■^ 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



SV2014 




SV2014R 




SV2015 




SV2015R 




SV2016 




SV2016R 




SV2017 




SV2017R 




SV2018 




SV2018R 




SV2019 




SV2019R 




SV2020 




SV2020R 




SV2021 




SV2021R 




SV2022 




SV2022R 




SV2023 




SV2023R 




SV2025 




SV2025R 




SV2024 




SV2024R 




SV2044 




SV2044R 




SV2045 




SV2045R 




SV2046 




SV2046R 




SV2047 




SV2047R 




SV3140 


TE-1345-3140 


SV3140A 




SV3141 


TE-1345-3140 


SV3141A 




SV3142 


TE-1345-3140 


SV3142A 




SV3143 


TE-1345-3140 


SV3143A 




SV3144 


TE-1345-3140 


SV3144A 




SV3145 


TE-1345-3140 


SV3145A 




SV3170 


TE-1352D 


SV3171 


TE-1352D 


SV3173 


TE-1352D 


SV3174 


TE-1352D 


SV3175 


TE-1352D 


SV3176 


TE-1352D 


SV3206 


TE-1352D 


SV3207 




SV3290 




SV3291 




SV3292 





DEVICE TYPE 



7.25 


5.10 


SV3300 


7.25 


5.10 


SV3301 


7.25 


5.10 


SV3302 


7.25 


5.10 


SV4010 


7.25 


5.10 


SV4010A 


7.25 


5.10 


SV4011 


7.25 


5.10 


SV4011A 


7.25 


5.10 


SV4012 


7.25 


5.10 


SV4012A 


7.25 


5.10 


SV4013 


7.25 


5.10 


SV4013A 


7.25 


5.10 


SV4014 


7.25 


5.10 


SV4014A 


7.25 


5.10 


SV4015 


7.25 


5.10 


SV4015A 


7.25 


5.10 


SV4016 


7.25 


5.10 


SV4016A 


7.25 


5.10 


SV4017 


7.25 


5.10 


SV4017A 


7.25 


5.10 


SV4018 


7.25 


5.10 


SV4018A 


7.25 


5.10 


SV4019 


7.25 


5.10 


SV4019A 


7.25 


5.10 


SV4020 


7.25 


5.10 


SV4020A 


7.25 


5.10 


SV4021 


7.25 


5.10 


SV4021A 


7.25 


5.10 


SV4022 


7.25 


5.10 


SV4022A 


7.25 


5.10 


SV4023 


7.25 


5.10 


SV4023A 


7.25 


5.10 


SV4024 


2.80 


1.70 


SV4024A 


3.30 


2.05 


SV4025 


2.80 


1.70 


SV4025A 


3.30 


2.05 


SV4026 


4.10 


2.55 


SV4026A 


4.70 


3.05 


SV4027 


4.10 


2.55 


SV4027A 


4.70 


3.05 


SV4028 


5.40 


3.40 


SV4028A 


6.25 


4.10 


SV4029 


5.40 


3.40 


SV4029A 


6.25 


4.10 


SV4030 


4.50 


3.60 


SV4030A 


5.00 


3.90 


SV4031 


6.50 


5.20 


SV4031A 


7.70 


6.15 


SV4032 


8.90 


7.10 


SV4032A 


18.80 


14.50 


SV4033 


14.90 


11.50 


SV4033A 


21.60 


16.60 


SV4034 


14.50 


11.60 


SV4034A 


17.15 


13.30 


SV4035 


19.60 


15.10 


SV4035A 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


17.50 


13.40 


21.10 


16.20 


27.90 


21.50 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 


6.00 


4.80 


8.40 


6.75 
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^ 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



SV4036 

SV4036A 

SV4037 

SV4037A 

SV4038 

SV4038A 

SV4039 

SV4039A 

SV4040 

SV4040A 

SV4041 

SV4041A 

SV4042 

SV4042A 

SV4043 

SV4043A 

SV4044 

SV4044A 

SV4045 

SV4045A 

SV4046 

SV4046A 

SV4047 

SV4047A 

SV4048 

SV4048A 

SV4049 

SV4049A 

SV4050 

SV4050A 

SV4051 

SV4051A 

SV4052 

SV4052A 

SV4053 

SV4053A 

SV4054 

SV4054A 

SV4055 

SV4055A 

SV4056 

SV4056A 

SV4057 

SV4057A 

SV4058 

SV4058A 

SV4059 

SV4059A 

SV4060 

SV4060A 

SV4061 

SV4061A 

SV4062 

SV4062A 

SV4063 



6.00 


4.80 


SV4063A 


8.40 


6.75 


SV4064 


6.00 


4.80 


SV4064A 


8.40 


6.75 


SV4065 


6.00 


4.80 


SV4065A 


8.40 


6.75 


SV4066 


6.00 


4.80 


SV4066A 


8.40 


6.75 


SV4067 


6.00 


4.80 


SV4067A 


8.40 


6.75 


SV4068 


6.00 


4.80 


SV4068A 


8.40 


6.75 


SV4069 


6.00 


4.80 


SV4069A 


8.40 


6.75 


SV4070 


6.00 


4.80 


SV4070A 


8.40 


6.75 


SV4071 


6.00 


4.80 


SV4071A 


8.40 


6.75 


SV4072 


6.00 


4.80 


SV4072A 


8.40 


6.75 


SV4073 


6.00 


4.80 


SV4073A 


8.40 


6.75 


SV4074 


6.00 


4.80 


SV4074A 


8.40 


6.75 


SV4075 


6.00 


4.80 


SV4075A 


8.40 


6.75 


SV4076 


6.00 


4.80 


SV4076A 


8.40 


6.75 


SV4077 


6.00 


4.80 


SV4077A 


8.40 


6.75 


SV4078 


7.50 


6.00 


SV4078A 


10.50 


8.40 


SV4079 


7.50 


6.00 


SV4079A 


10.50 


8.40 


SV4080 


7.50 


6.00 


SV4080A 


10.50 


8.40 


SV4081 


7.50 


6.00 


SV4081A 


10.50 


8.40 


SV4082 


7.50 


6.00 


SV4082A 


10.50 


8.40 


SV4083 


7.50 


6.00 


SV4083A 


10.50 


8.40 


SV4084 


7.50 


6.00 


SV4084A 


10.50 


8.40 


SV4085 


7.50 


6.00 


SV4085A 


10.50 


8.40 


SV4086 


7.50 


6.00 


SV4086A 


10.50 


8.40 


SV4087 


7.50 


6.00 


SV4087A 


10.50 


8.40 


SV4088 


7.50 


6.00 


SV4088A 


10.50 


8.40 


SV4089 


7.50 


6.00 


SV4089A 


10.50 


8.40 


SV4090 


7.50 


6.00 


SV4090A 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


7.50 


6.00 


10.50 


8.40 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 



L 



39 



r 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



SV4091 

SV4091A 

SV4092 

SV4092A 

SV4093 

SV4093A 

SV4094 

SV4094A 

SV4095 

SV4095A 

SV4096 

SV4096A 

SV4097 

SV4097A 

SV4098 

SV4098A 

SV4099 

SV4099A 

SV4100 

SV4100A 

SV7401 
SV7402 
SV7403 
SV7404 
SV7405 

SV7406 

SV8221 

SV8221A 

SV8221B 

SV8223 

SV8223A 

SV8223B 

SV8227 

SV8227A 

SV8227B 

SV8229 

SV8231 

SV8231A 

SV8231B 

SV8233 

SV8233A 

SV8233B 

SV8237 

SV8237A 

SV8237B 

SV8239 

SV8241 

SV8241A 

SV8241B 

SV8243 

SV8243A 

SV8243B 

SV8247 

SV8247A 

SV8247B 



TE-1352F-2 
TE-1352F-2 

TE-1352F-2 



TE-1352F-2 
TE-1352F-2 



TE-1352F-2 



TE-1352F-2 



TE-1352F-2 
TE-1352F-2 



TE-1352F-2 



TE-1352F-2 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


10.00 


8.00 


14.00 


11.20 


70.00 


54.00 


80.00 


63.00 


90.00 


72.00 


100.00 


80.00 


110.00 


90.00 


120.00 


98.00 


9.55 


7.10 


11.40 


8.50 


13.20 


9.90 


11.40 


8.50 


13.50 


10.10 


15.90 


11.90 


17.30 


12.80 


20.60 


15.40 


24.00 


17.90 


50.50 


41.25 


13.95 


10.40 


16.60 


12.40 


19.35 


14.45 


16.60 


12.40 


19.90 


14.80 


23.30 


17.40 


25.10 


18.70 


30.10 


22.50 


35.00 


26.10 


80.50 


60.00 


18.30 


13.65 


21.70 


16.20 


25.60 


19.10 


21.80 


16.30 


26.10 


19.50 


30.50 


22.85 


33.00 


24.55 


39.50 


29.60 


44.70 


33.40 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



SV8249 
SV9785 
SV9786 
SVC625 
SVC650 

SVG925 

SVC950 

SVC1125 

SVM61 

SVM81 

SVM91 

SVMlll 

SVM601 

SVIV1602 

SVM605 

SVM801 
SVIVI802 
SVIVI805 
SVM901 
SVM902 

SVM905 

SVM1102 

SVM1105 

SVR12A 

SVR12B 

SVR12C 

SVR19A 

SVR19B 

SW30 

Tl 

TIG 

T2 

T2G 

T3G 

T4G 

T5G 

T6 

T6G 

T7 

T7G 

T8G 

T9 

T9G 

Til 

TUG 

T12 

T12G 

T13 

T13G 

T14 

T14G 

T15 

T15G 

T16 

T16G 



TE-1352F-2 

TE-1352F-4 

TE-1352F-4 

TE-1352D 

TE-1352D 

TE-1352D 
TE-1352D 
TE-1352D 
TE-1352FF 



TE-1352FF 
TE-1352FF 
TE-1352FF 
TE-1352FF 
TE-1352FF 

TE-1352FF 

TE-1352FF 
TE-1352FF 
TE-1352FF 

TE-1352FF 
TE-1352FF 
TE-1352FF 
TE-1352F-7 
TE-1352F-7 

TE-1352F-7 
TE-1352F-7 
TE-1352F-7 
TE-1357E 



TE-1319F 

TE-1319B,D,F 
TE-1319B,C,D 
TE-1319C 

TE-1319B,C,D 

TE-1319B,D 

TE-1319B,D 

TE-1319C,D 

TE-1319C 



TE-1319B,D,F 
TE-1319C,D 

TE-1319C,D 

TE-1319B 

TE-1319B 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


87.00 


65.00 


30.00 


24.00 


34.00 


27.00 


17.25 


14.25 


14.50 


11.50 


13.75 


10.25 


10.50 


7.25 


18.50 


15.25 


4.25 


2.85 


4.25 


2.85 


4.25 


2.85 


4.50 


3.10 


19.50 


13.50 


7.50 


5.05 


5.00 


3.35 


27.00 


22.00 


10.75 


7.35 


5.00 


3.35 


19.50 


13.50 


7.50 


5.05 


5.00 


3.35 


10.75 


7.35 


5.85 


3.19 


6.25 


4.75 


7.85 


5.90 


13.70 


10.20 


9.10 


6.85 


11.55 


8.65 


2.20 


1.55 


.27 


.20 


.27 


.20 


.38 


.29 


.40 


.30 


.69 


.52 


.62 


.47 


.84 


.63 


.68 


.51 


.29 


.22 


1.75 


1.31 


.32 


.25 


2.00 


1.50 


1.85 


1.45 


1.55 


1.15 


1.20 


.95 


.66 


.50 


.50 


.40 


.41 


.32 


1.69 


1.22 


1.05 


.78 


1.16 


.84 


.95 


.70 


2.70 


1.80 


1.70 


1.25 


1.45 


1.25 


.31 


.24 



V. 



40 



r 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



V 



T17 




T17G 




118 




T18G 


TE-1319E 


T19G 


TE-1319E 


T20 




T20G 


TE-1319E 


T21 




T21G 


TE-1319E 


T22 




T22G 


TE-1319E 


T23 




T23G 


TE-1319E 


T24G 


TE-1319E 


T25G 


TE-1319B,D 


T26 




T26G 


TE-1319C,D 


T27 




T27G 


TE-1319E 


TBS20A 


TE-1356-20A 


TBS20AS 


TE-1356-20A 


TBS20B 


TE-1356-20A- 


TBS20BS 


TE-1356-20A- 


TBS20C 




TCA1003 


TGP-2 


TCA1004 


TCP-2 


TCA3000 


TGP-2 


TCA3001 




TGA3002 




TCA3003 




TCA3004 


TGP-6 


TCA3005 


TCP-6 


TCA3006 


TGP-6 


TCA3007 




TCA3008 




TCA3009 




TCA3010 


TGP-6 


TCA3011 


TGP-6 


TCA3012 


TGP-6 


TCA3015 


TE-1345-3015 


TCA3016 


TGP-3 


TCA3091 






BASED ON QUAN 


TCA3111N 




TCA3111P 




TCA3112N 




TCA3112P 




TCA3113N 




TCA3113P 




TCA3114N 




TCA3114P 




TCA3115N 




TCA3115P 







1.35 


.95 




.34 


.26 




2.00 


1.40 




.88 


.65 




2.00 


1.50 




1.94 


1.46 




1.25 


.90 




1.85 


1.39 




1.20 


.86 




2.10 


1.58 




1.25 


.90 




1.02 


.79 




.77 


.56 




.72 


.51 




.51 


.40 




.75 


.55 




.56 


.43 




1.05 


.89 




.68 


.49 




5.00 


3.30 




5.20 


3.50 




4.30 


2.80 




4.50 


3.00 




3.50 


2.25 




20.50 


17.25 




22.30 


18.90 




32.00 


24.90 




16.70 


13.40 




21.20 


17.00 




37.45 


29.90 




20.10 


16.10 




25.95 


21.90 




37.50 


32.15 




14.50 


11.60 




17.15 


13.30 




19.60 


15.10 




17.50 


13.40 




21.00 


16.20 




27.90 


21.50 




44.30 


35.50 




18.00 


14.40 




11.50 


10.65 


1-9 


10-24 


25-99 


74.00 


65.00 


52.00 


74.00 


65.00 


52.00 


85.00 


76.00 


61.00 


85.00 


76.00 


61.00 


100.00 


90.00 


71.00 


100.00 


90.00 


71.00 


115.00 


103.00 


82.00 


115.00 


103.00 


82.00 


130.00 


116.00 


93.00 


130.00 


116.00 


93.00 



TGA3116N 
TGA3116P 
TGA3117N 
TGA3117P 
TGA3118N 

TCA3118P 
TGA3119N 
TGA3119P 
TGA3120N 
TCA3120P 



TCR3 

TGR8 

TGR13 

TCR18 

TGR23 

TCR28 

TGR33 

TGR35G 

TGR38 

TGR40G 

TGR41G 

TCR42G 

TGR43 

TGR43G 

TGR44G 

TGR45G 

TGR48 

TCR50 

TGR51 

TGR52 

TGR53 
TGR54 
TGR55 
TCR56 
TGR65G 

TCR70 
TGR71 
TCR72 
TGR73 
TCR74 

TCR75 

TGR76 

TCR105G 

TCR205G 

TGR251 

TGR305C 

TGR405G 

TGR501 

TCR505 

TGR510 

TCR520 
TCR730 
TGR731 
TGR732 
TGR733 



89.00 80.00 65.00 

89.00 80.00 65.00 

102.00 91.00 72.00 

102.00 91.00 72.00 

115.00 105.00 83.00 



TE-1356B-4 
TE-1356B-4 
TE-1356B-4 



TE-1356B-4 
TE-1356G-2 



TE-1356B-4 



TE-1356C-2 



TE-1356G-2 
TE-1356C-2 
TE-1356D 



TE-1356D 
TE-1356B 
TE-1356A-1 

TE-1356A 



115.00 105.00 


83.00 


130.00 118.00 


94.00 


130.00 118.00 


94.00 


145.00 131.00 


105.00 


145.00 131.00 


105.00 


1-99100-999 


1.95 


1.30 


2.40 


1.70 


2.25 


1.50 


2.65 


1.95 


2.55 


1.70 


2.95 


2.05 


3.75 


2.50 


1.40 


.95 


4.60 


3.20 


1.15 


.77 


1.25 


.83 


1.40 


.93 


5.50 


3.35 


1.55 


1.03 


1.65 


1.12 


1.75 


1.17 


6.60 


4.60 


7.00 


4.65 


9.00 


6.00 


11.10 


7.40 


13.50 


9.40 


15.75 


10.50 


18.40 


12.25 


23.65 


15.75 


1.50 


1.00 


2.95 


1.95 


3.40 


2.55 


2.45 


1.60 


3.85 


2.70 


4.95 


3.45 


5.65 


3.95 


8.25 


5.80 


1.70 


1.15 


1.90 


1.30 


3.75 


2.50 


3.60 


2.70 


5.25 


3.50 


4.15 


2.75 


5.70 


3.80 


8.50 


5.65 


9.40 


6.25 


1.32 


.92 


1.45 


1.00 


1.60 


1.10 


2.00 


1.40 



41 



r 



Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



TCR734 




TCRlOOl 


TE-1356D 


TCR1005 


TE-1356B 


TCRIOIO 


TE-1356A-1 


TCR1020 


TE-1356A 


TCR1505 


TE-1356B 


TCR1510 


TE-1356A-1 


TCR1520 


TE-1356A 


TCR2001 


TE-1356D 


TCR2005 


TE-1356B 


TCR2010 


TE-1356A-1 


TCR2020 


TE-1356A 


TCR2505 


TE-1356B 


TCR2510 


TE-1356A-1 


TCR2520 


TE-1356A 


TCR3001 


TE-1356D 


TCR3005 


TE-1356B 


TCR3010 


TE-1356A-1 


TCR3020 


TE-1356A 


TCR3505 


TE-1356B 


TCR3510 


TE-1356A-1 


TCR3520 


TE-1356A 


TCR4001 


TE-1356D 


TCR4005 


TE-1356B 


TCR4010 


TE-1356A-1 


TCR4020 


TE-1356A 


TFR105 


TE-1351U 


TFR105Z 


TE-1351U 


TFRllO 


TE-1351U 


TFRllOZ 


TE-1351U 


TFR120 


TE-1351U 


TFR120Z 


TE-1351U 


TFR140 


TE-1351U 


TFR140Z 


TE-1351U 


TFR305 


TE-1351U 


TFR305Z 


TE-1351U 


TFR310 


TE-1351U 


TFR310Z 


TE-1351U 


TFR320 


TE-1351U 


TFR320Z 


TE-1351U 


TFR340 


TE-1351U 


TFR340Z 


TE-1351U 


TFR605 


TE-1351U 


TFR605Z 


TE-1351U 


TFR610 


TE-1351U 


TFR610Z 


TE-1351U 


TFR620 


TE-1351U 


TFR620Z 


TE-1351U 


TFR640 


TE-1351U 


TFR640Z 


TE-1351U 


TFR1205 


TE-1351U 


TFR1205Z 


TE-1351U 


TFR1210 


TE-1351U 


TFR1210Z 


TE-1351U 


TFR1220 


TE-1351U 



2.80 


1.95 


6.60 


4.40 


7.00 


4.75 


9.45 


6.30 


10.50 


7.00 


9.50 


6.00 


11.50 


7.65 


12.75 


8.50 


12.50 


8.25 


11.50 


7.75 


13.50 


9.00 


15.00 


10.00 


13.75 


9.00 


16.15 


10.75 


18.00 


12.00 


24.00 


16.00 


16.00 


10.65 


18.75 


12.50 


21.00 


14.00 


18.50 


12.00 


21.40 


14.25 


24.00 


16.00 


34.15 


27.75 


20.00 


13.60 


23.65 


15.75 


26.25 


17.50 


2.50 


1.80 


10.00 


6.50 


3.00 


2.00 


12.00 


8.25 


4.00 


2.80 


16.50 


10.75 


10.00 


6.00 


19.00 


12.50 


3.50 


2.40 


13.50 


8.75 


4.00 


2.80 


16.00 


9.90 


5.00 


3.50 


18.75 


13.00 


11.00 


7.50 


23.50 


15.25 


4.00 


2.80 


16.95 


10.75 


5.00 


3.50 


20.10 


11.50 


7.00 


4.80 


23.25 


14.60 


12.00 


8.80 


29.60 


18.90 


5.00 


3.50 


19.80 


12.35 


6.00 


4.10 


23.25 


14.85 


8.00 


5.70 



TFR1220Z 

TFR1240 

TFR1240Z 

TK5 

TKIO 

TKll 
TK20 
TK21 
TK30 
TK40 

TK41 

TK61 

TKF5 

TKFIO 

TKF20 

TKF40 

TKF60 

TKF80 

TKFIOO 

TLl 

TLIR 

TLIF 

TL2 

TL2F 

TL2R 

TL3 

TL3F 

TL3R 

TL4 

TL4F 

TL4R 
Till 
TL12 
TL21 
TL22 

TL31 
TL32 
TL41 
TL42 
TL51 

TL61 

TLAl 

TLAIF 

TLAIR 

TLA2 

TLA2F 

TLA2R 

TLA3 

TLA3F 

TLA3R 

TLA4 

TLA4F 

TLA4R 

TLDl 

TLDIF 



TE-1351U 

TE-1351U 

TE-1351U 

PB-75 

PB-75 



PB-75 
PB-58 
PB-75 
PB-75 

PB-58 
PB-58 



TE-1345-TLA 
TE-1345-TLA 



TE-1345-TLA 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


26.75 


17.30 


12.00 


8.50 


35.50 


23.10 


.40 


.26 


.50 


.30 


.80 


.55 


.55 


.33 


.90 


.65 


.60 


.39 


.65 


.42 


1.80 


1.30 


3.00 


2.00 


2.10 


1.60 


2.80 


1.95 


4.55 


3.20 


7.00 


4.90 


8.75 


6.10 


11.20 


7.85 


14.00 


9.80 


6.00 


5.00 


6.50 


5.45 


6.50 


5.45 


6.00 


5.00 


6.50 


5.45 


6.50 


5.45 


6.00 


5.00 


6.50 


5.45 


6.50 


5.45 


6.00 


5.00 


6.50 


5.45 


6.50 


5.45 


1.85 


1.40 


2.40 


1.85 


2.40 


1.85 


2.75 


2.10 


3.00 


2.20 


3.40 


2.60 


3.40 


2.60 


4.00 


3.00 


4.00 


3.00 


4.50 


3.40 


7.55 


6.50 


8.05 


6.95 


8.05 


6.95 


7.55 


6.50 


8.05 


6.95 


8.05 


6.95 


7.55 


6.50 


8.05 


6.95 


8.05 


6.95 


7.55 


6.50 


8.05 


6.95 


8.05 


6.95 


6.15 


5.15 


6.65 


5.60 
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Tran^itron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



TLDIR 

TLD2 

TLD2F 

TLD2R 

TLD3 

TLD3F 

TLD3F,R 

TLD3R 

TLD4 

TLD4F 

TLD4F,R 
TLD4R 
TLDAl 
TLDA2 



TLDA3 



TLDA4 

TLMOl 

TMl 

TM2 

TM3 

TM4 
TM5 
TM6 
TM7 
TM8 

TIVI9 

TMll 

TIV112 

TM13 

TM17 

TM18 
TM19 
TIVI21 
TM22 
TM23 

TM24 
TIV127 
TM28 
TM29 
TM31 

TM32 
TIV133 
TM34 
TM37 
TM38 

TM39 
TIVI41 
TM42 
TIVI43 
TM44 

TM47 
TM48 
TM49 
TM51 
TM52 



TE-1345-TLD 



BASED ON QUANTITIES 

TE-1345-TLD 



TE-1351H 
TE-1351H 
TE-1351H 

TE-1351E 
TE-1351D 

TE-1351F 
TE-1351H-1 

TE-1351J-1 

TE-1351H 

TE-1351H 

TE-1351H 

TE-1351F 

TE-1351H-1 

TE-1351J-1 

TE-1351H 

TE-1351H 

TE-1351H 

TE-1351E 

TE-1351F 

TE-1351H-1 

TE-1351J-1 

TE-1351H 

TE-1351H 
TE-1351H 
TE-1351E 
TE-1351F 
TE-1351H-1 

TE-1351J-1 

TE-1351H 

TE-1351H 

TE-1351H 

TE-1351E 

TE-1351F 

TE-1351H-1 

TE-1351J-1 

TE-1351H 

TE-1351H 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


6.65 


5.60 


6.15 


5.15 


6.65 


5.60 


6.65 


5.60 


6.15 


5.15 


6.65 


5.60 


6.65 


5.60 


6.65 


5.60 


6.15 


5.15 


6.65 


5.60 


6.65 


5.60 


6.65 


5.60 


7.70 


6.65 


7.00 


6.65 


1-24 25-99100-999 


7.70 6.65 


.00 


1-99 100-999 


7.76 


6.65 


6.15 


5.15 


1.10 


.70 


.95 


.70 


.80 


.60 


1.10 


.70 


1.10 


.70 


1.10 


.70 


1.10 


.70 


1.25 


.80 


1.30 


.85 


1.20 


.80 


1.20 


.80 


1.20 


.80 


1.20 


.80 


1.30 


.85 


1.40 


.90 


1.95 


1.30 


1.95 


1.25 


1.95 


1.25 


1.95 


1.30 


1.95 


1.30 


2.00 


1.35 


2.20 


1.50 


2.40 


1.60 


2.40 


1.60 


2.40 


1.60 


2.45 


1.65 


2.50 


1.70 


2.70 


1.85 


3.00 


2.05 


3.00 


2.10 


2.50 


1.60 


2.50 


1.60 


3.25 


2.20 


3.30 


2.25 


3.50 


2.40 


3.75 


2.55 


3.40 


2.30 


3.00 


2.00 





CATALOG 




REFERENCE 


DEVICE TYPE 


NUMBER 


TM53 


TE-1351H 


TM54 


TE-1351E 


TM55 


TE-1351D 


TM56 


TE-1351C 


TM57 


TE-1351F 


TM58 


TE-1351H-1 


TM59 


TE-1351J-1 


TM61 


TE-1351H 


TM62 


TE-1351H 


TM63 


TE-1351H 


TM64 


TE-1351E 


TM65 


TE-1351D 


TM66 


TE-1351C 


TM67 


TE-1351F 


TM68 


TE-1351H-1 


TM69 


TE-1351J-1 


TM74 




TM75 




TM76 




TM78 




TM79 




TM84 


TE-1351G 


TIVI85 


TE-1351G 


TM86 


TE-1351G 


TM88 


TE-1351G 


TM89 


TE-1351G 


TM104 




TM105 


TE-1351G 


TM106 


PB-71E 


TM124 


TE-1351G 


TM125 


TE-1351G 


TM126 


TE-1351G 


TM155 


TE-1351G 


TM156 


TE-1351G 


TMDOl 




TMDOIA 




TMD02 




TMD02A 




TMD03 




TIVID03A 




TMD04 




TMD04A 




TIV1D05 




TMD05A 




TMD06 




TIVID06A 




TMD07 




TMD07A 




TMD08 




TIVID08A 




TMD09 




TMD09A 




TMDIO 




TMDIOA 




TMD20 


PB-71D 



UNIT PRICE 


1-99 100-999 


3.00 


2.00 


3.60 


2.40 


3.50 


2.35 


3.50 


2.35 


3.70 


2.50 


3.90 


2.65 


4.25 


2.90 


4.00 


3.00 


3.80 


2.50 


3.80 


2.50 


4.15 


2.80 


4.00 


2.90 


4.00 


2.90 


4.25 


2.90 


4.40 


3.00 


4.80 


3.25 


6.50 


4.50 


6.00 


4.20 


6.00 


4.20 


7.00 


5.00 


8.00 


5.50 


7.50 


5.20 


7.00 


4.90 


6.75 


4.75 


8.00 


5.50 


9.10 


6.00 


10.00 


7.50 


9.00 


7.00 


7.00 


5.60 


16.00 


12.00 


13.50 


9.50 


10.00 


7.00 


13.90 


10.40 


10.50 


7.50 


6.00 


4.50 


7.75 


5.75 


6.00 


4.50 


7.75 


5.75 


6.00 


4.50 


7.75 


5.75 


6.00 


4.50 


7.75 


5.75 


6.00 


4.50 


7.75 


5.75 


6.00 


4.50 


7.75 


5.75 


6.00 


4.50 


7.75 


5.75 


6.00 


4.50 


7.75 


5.75 


6.00 


4.50 


7.75 


5.75 


6.00 


4.50 


7.75 


5.75 


1.55 


1.20 
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TranjUron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



TIVID24 
TMD25 
TMD27 
TMD40 
TIVID41 

TMD42 

TMD45 

TMD914 

TMD916 

TMD7000 

TIVID7100 
TMD7200 
TMD7300 
TMD7400 
TPlOO 

TPlOl 
TP200 
TP201 
TP300 
TP301 

TP400 
TP401 



TPIBOJIAI 
TPIBIJIAI 
TP1B2J1A1 
TP1B3J1A1 
TP1B4J1A1 

TP1B5J1A1 
TP1B6J1A1 
TPIBOKIAI 

TPIBIKIAI 
TP1B2K1A1 
TP1B3K1A1 
TP1B4K1A1 
TP1B5K1A1 

TP1B6K1A1 
TPIBOLIAI 
TPIBILIAI 
TP1B2L1A1 
TP1B3L1A1 

TP1B4L1A1 

TP1B5L1A1 

TP1B6L1A1 

TP1B2K1A1/A 

TP1B4K1A1/A 

TP1B6K1A1/A 
TP1B8K1A1/A 
TP1B2L1A1/A 
TP1B4L1A1/A 
TP1B6L1A1/A 

TP1B8L1A1/A 

TPICOJIAI 

TPICIJIAI 

TP1C2J1A1 

TP1C3J1A1 



PB-71B 
PB-71B 
PB-71B 
PB-71D 
PB-71A 

PB-71A 
PB-71A 



BASED ON QUANTITIES 





UNIT PRICE 




1-99 


100-999 




2.50 


1.90 




3.15 


2.35 




3.40 


2.70 




1.85 


1.40 




2.25 


1.55 




2.50 


2.05 




2.75 


2.30 




4.60 


3.20 




5.50 


4.00 




2.75 


2.10 




2.25 


1.60 




2.50 


1.85 




3.00 


2.30 




3.25 


2.45 




.55 


.41 




.61 


.46 




.69 


.52 




.76 


.57 




.84 


.63 




.91 


.68 




.99 


.74 




1.09 


.82 


1-9 


10-24 


25-99 


7.00 


4.70 


4.65 


7.25 


4.85 


4.80 


8.50 


5.60 


5.55 


10.25 


6.60 


6.45 


11.20 


7.20 


7.00 



17.00 10.30 10.20 

20.00 12.40 12.10 

8.05 5.30 5.25 



8.75 


5.60 


5.45 


10.35 


6.60 


6.50 


11.25 


7.15 


7.00 


12.35 


7.80 


7.50 


17.20 


10.40 


10.30 


20.50 


12.50 


12.20 


10.00 


6.50 


6.45 


10.30 


6.80 


6.75 


12.05 


7.90 


7.60 


13.00 


8.25 


8.10 


14.10 


9.00 


8.75 


18.80 


11.75 


11.50 


22.20 


13.70 


13.25 


14.10 


8.80 


8.50 


20.00 


12.10 


11.75 


28.50 


17.10 


16.15 


42.00 


25.00 


23.50 


15.85 


9.90 


9.75 


21.50 


13.30 


12.90 


30.00 


18.20 


17.50 


42.50 


25.40 


24.15 


4.50 


3.10 


3.05 


4.70 


3.15 


3.10 


5.35 


3.50 


3.45 


6.25 


4.00 


3.95 





CATALOG 




REFERENCE 


DEVICE TYPE 


NUMBER 


TP1C4J1A1 




TP1C5J1A1 




TP1C6J1A1 




TPICOKIAI 




TPICIKIAI 




TP1C2K1A1 




TP1C3K1A1 




TP1C4K1A1 




TP1C5K1A1 




TP1C6K1A1 




TPICOLIAI 




TPICILIAI 




TP1C2L1A 




TP1C3L1A1 




TP1C4L1A1 




TP1G5L1A1 




TP1C6L1A1 




TP1C2K1A1/A 




TP1C4K1A1/A 




TP1G6K1A1/A 




TP1C8K1A1/A 




TP1G2L1A1/A 




TP1C4L1A1/A 




TP1C6L1A1/A 




TP1C8L1A1/A 




TPS20 




TPS50 




TPSlOO 




TPS150 




TPS200 




TR30 




TR50 




TR53 


TE-1351K-1 


TRIOO 




TR103 


TE-1351K-1 


TR150 




TR151 


TE-1351J 


TR152 


TE-1351K 


TR153 


TE-1351K-1 


TR200 




TR203 


TE-1351K-1 


TR251 


TE-1351J 


TR252 


TE-1351K 


TR253 


TE-1351K-1 


TR300 




TR301 


TE-1351J 


TR302 


TE-1351K 


TR303 


TE-1351K-1 


TR351 


TE-1351J 


TR352 


TE-1351K 


TR353 


TE-1351K-1 


TR400 




TR401 


TE-1351J 


TR402 


TE-1351K 


TR403 


TE-1351K-1 





UNIT PRICE 


1-99 100-999 


6.70 


4.35 


4.25 


9.50 


6.00 


5.85 


10.75 


6.95 


6.5Q 


5.20 


3.40 


3.35 


5.45 


3.55 


3.50 


6.30 


4.10 


3.95 


6.75 


4.30 


4.20 


7.25 


4.55 


4.50 


9.60 


6.00 


5.70 


11.00 


7.05 


6.90 


6.10 


4.05 


4.00 


6.35 


4.20 


4.15 


7.25 


4.75 


4.50 


7.70 


5.00 


4.90 


8.25 


5.30 


4.95 


10.00 


6.50 


6.45 


11.50 


7.60 


7.50 


8.00 


5.10 


5.00 


10.75 


6.85 


6.70 


15.00 


9.25 


9.00 


21.00 


12.70 


12.00 


9.00 


5.75 


5.70 


11.90 


7.45 


7.40 


16.00 


9.80 


9.70 


21.75 


13.40 


13.10 




1-99100-999 




3.60 


2.40 




4.50 


3.00 




5.75 


3.85 




7.00 


4.70 




9.00 


6.00 




1.40 


1.10 




1.60 


1.20 




2.90 


1.90 




1.70 


1.25 




3.30 


2.20 




1.70 


1.25 




3.10 


2.15 




3.10 


2.15 




3.60 


2.30 




1.70 


1.25 




3.10 


2.40 




4.70 


3.10 




4.80 


3.25 




5.50 


3.65 




2.10 


1.55 




4.85 


3.25 




5.00 


3.40 




5.85 


3.90 




5.00 


3.40 




5.20 


3.60 




6.10 


4.05 




3.90 


2.40 




5.15 


3.50 




5.40 


3.75 




6.45 


4.30 
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Tran^Hron SEMICONDUCTORS 



DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



UNIT PRICE 
1-99 100-999 



TR500 




TR501 


TE-1351J 


TR502 


TE-1351K 


TR503 


TE-1351K-1 


TR600 




TR601 


TE-1351J 


TR602 


TE-1351K 


TR603 


TE-1351K-1 


TR701 




TR702 




TR800 




TR801 




TR802 




TR1120 




TR1121 




TR1122 




TR1123 




TR1124 




TR1125 




TR1126 




TR1128 




TR1130 




TSW20C 




TSW21C 




TSW22C 





DEVICE TYPE 



CATALOG 

REFERENCE 

NUMBER 



4.20 


2.70 


TSW23C 




5.25 


3.60 


TSW30 


TE-1357A 


5.60 


3.85 


TSW30C 


TE-1356E-6 


6.50 


4.40 


TSW31 


TE-1357B 


4.50 


3.00 


TSW31S 


TE-1356E 


5.60 


3.75 


TSW40C 




5.90 


3.95 


TSW41C 




7.40 


4.90 


TSW42C 




7.50 


5.00 


TSW43C 




8.50 


6.00 


TSW44C 




6.00 


4.00 


TSW45C 




8.00 


5.70 


TSW60 


TE-1357A 


10.00 


7.50 


TSW60C 


TE-1356E-6 


.85 


.65 


TSW61 


TE-1357B 


.91 


.70 


TSW61S 


TE-1356E 


.97 


.78 


TSWIOO 


TE-1357A 


1.05 


.87 


TSWIOOC 


TE-1356E-6 


1.20 


.97 


TSWIOI 


TE-1357B 


1.45 


1.20 


TSWIOIS 


TE-1356E 


1.90 


1.55 


TSW200 


TE-1357A 


4.20 


3.50 


TSW200C 


TE-1356E-6 


5.70 


4.75 


TSW201 


TE-1357B 


1.20 


.80 


TSW201S 


TE-1356E 


1.80 


1.20 






1.95 


1.45 







UNIT PRICE 


1-99 100-999 


2.50 


1.70 


3.30 


2.30 


1.58 


1.05 


3.00 


2.10 


8.45 


5.90 


.90 


.60 


1.00 


.67 


1.15 


.77 


1.30 


.87 


1.40 


.94 


1.50 


1.00 


3.45 


2.50 


1.80 


1.20 


3.25 


2.30 


11.00 


7.70 


3.70 


2.70 


2.04 


1.36 


3.45 


2.55 


16.20 


11.35 


4.75 


3.60 


2.76 


1.84 


4.65 


3.45 


27.00 


18.90 
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Tranjiiron INTEGRATED CIRCUITS 



DEVICE TYPE AND FUNCTION 



Temp Fan 
Range Out MA 



UNIT PRICE 
1-24 25-99 100-999 



TFF3011 

GATED 2 PHASE FLIP-FLOP 
TFF3012 

GATED 2 PHASE FLIP-FLOP 

TFF3013 

GATED 2 PHASE FLIP-FLOP 

TFF3014 
GATED 2 PHASE FLIP-FLOP 

TFF3111 

4 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP WITH BUFFER 
TFF3112 

4 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP WITH BUFFER 
TFF3113 

4 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP WITH BUFFER 
TFF3114 

4 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP WITH BUFFER 

TFF3115 

2 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP WITH BUFFER 
TFF3116 

2 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP WITH BUFFER 
TFF3117 

2 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP WITH BUFFER 
TFF3118 

2 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP WITH BUFFER 

TFF3121 

4 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP W/O BUFFER 
TFF3122 

4 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP W/O BUFFER 
TFF3123 

4 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP W/O BUFFER 
TFF3124 

4 INPUT MASTER SLAVE FLIP-FLOP W/O BUFFER 

TFF3161 

3J,3K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 
TFF3162 

3J,3K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 
TFF3163 

3J,3K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 
TFF3164 

3J,3K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 

TFF3165 

2J,2K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 
TFF3166 

2J,2K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 
TFF3167 

2J,2K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 
TFF3168 

2J,2K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 

TFF3173 

DUAL MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 
TFF3174 

DUAL MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 

TFF3181L 

DUAL 3J,3K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 
TFF3182L 

DUAL 3J,3K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 
TFF3183L 

DUAL 3J,3K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 
TFF3184L 

DUAL 3J,3K MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 



15 


23.30 


18.65 


15.60 


15 


14.35 


11.50 


9.60 


7 


14.35 


11.50 


9.60 



9.40 



7.55 



6.30 



15 


26.80 


21.40 


17.90 


15 


20.60 


16.50 


13.80 


7 


20.60 


16.50 


13.80 


7 


13.50 


10.75 


9.00 


15 


23.30 


18.65 


15.60 


15 


18.00 


14.40 


12.00 


7 


18.00 


14.40 


12.00 


7 


11.75 


9.40 


7.85 


15 


18.70 


15.00 


12.50 


15 


14.35 


11.50 


9.60 


7 


15.75 


12.65 


10.50 


7 


9.40 


7.55 


6.30 


15 


18.70 


15.00 


12.50 


15 


14.35 


11.50 


9.60 


7 


15.75 


12.65 


10.50 


7 


9.40 


7.55 


6.30 


15 


21.00 


16,80 


14.05 


15 


16.20 


12.95 


10.80 


7 


16.20 


12.95 


10.80 


7 


10.65 


8.50 


7.10 


7 


24.00 


19.15 


16.00 


7 


18.00 


14.40 


12.00 


15 


42.00 


33.50 


28.00 


15 


32.40 


25.80 


21.60 


7 


32.40 


25.80 


21.60 


7 


21.00 


16.80 


14.05 
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Troojotroo INTEGRATED CIRCUITS 



DEVICE TYPE AND FUNCTION 



TFF3211 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP AND INPUTS 
TFF3212 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP AND INPUTS 
TFF3219 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP AND INPUTS 
TFF3214 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP AND INPUTS 

TFF3273 

DUAL CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP 
TFF3274 

DUAL CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP 

TFF3311 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP OR INPUTS 
TFF3312 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP OR INPUTS 
TFF3313 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP OR INPUTS 
TFF3314 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP OR INPUTS 

TFF3411 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP ENABLE OR 
TFF3412 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP ENABLE OR 
TFF3413 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP ENABLE OR 
TFF3414 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP ENABLE OR 

TFF3511 

D TYPE FLIP-FLOP 
TFF3512 

D TYPE FLIP-FLOP 
TFF3513 

D TYPE FLIP-FLOP 
TFF3514 

D TYPE FLIP-FLOP 

TNG3011 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3012 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3013 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3014 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE 

TNG3051 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE, EXPANDABLE 
TNG3052 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE, EXPANDABLE 
TNG3053 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE, EXPANDABLE 
TNG3054 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE, EXPANDABLE 

TNG3111 

DUAL 4 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3112 

DUAL 4 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3113 

DUAL 4 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3114 

DUAL 4 INPUT NAND/NOR GATE 



Temp 
Range 



Fan 

Out MA 



UNIT PRICE 



1-24 



25-99 



100-999 



15 


18.70 


15.00 


12.50 


15 


14.35 


11.50 


9.60 


7 


15.75 


12.65 


10.50 


7 


9.40 


7.55 


6.30 


7 


24.00 


19.15 


16.00 


7 


18.00 


14.40 


12.00 


15 


18.70 


15.00 


12.50 


15 


14.35 


11.50 


9.60 


7 


15.75 


12.65 


10.50 


7 


9.40 


7.55 


6.30 


15 


20.50 


16.40 


13.70 


15 


15.75 


12.65 


10.55 


7 


17.25 


13.85 


11.55 


7 


10.40 


8.30 


6.95 


15 


26.80 


21.40 


17.90 


15 


21.40 


17.20 


14.20 


7 


21.40 


17.20 


14.20 


7 


14.90 


11.90 


10.00 


15 


12.55 


10.00 


8.35 


15 


9.40 


7.55 


6.30 


7 


10.65 


8.50 


7.10 


7 


6.30 


5.05 


4.20 


15 


13.75 


10.90 


9.15 


15 


10.35 


8.30 


6.90 


7 


11.75 


9.40 


7.85 


7 


6.90 


5.50 


4.60 


15 


12.55 


10.00 


8.35 


15 


9.40 


7.55 


6.30 


7 


10.65 


8.50 


7.10 


7 


6.30 


5.05 


4.20 
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Tran^itron INTEGRATED CIRCUITS 



DEVICE TYPE AND FUNCTION 



TNG3211 

EXCLUSIVE OR GATE 
TNG3212 

EXCLUSIVE OR GATE 
TNG3213 

EXCLUSIVE OR GATE 
TNG3214 

EXCLUSIVE OR GATE 

TNG3251 

EXCLUSIVE OR GATE, EXPANDABLE 
TNG3252 

EXCLUSIVE OR GATE, EXPANDABLE 
TNG3253 

EXCLUSIVE OR GATE, EXPANDABLE 
TNG3254 

EXCLUSIVE OR GATE, EXPANDABLE 

TNG3311 

TRIPLE 3 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3312 

TRIPLE 3 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3313 

TRIPLE 3 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3314 

TRIPLE 3 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3343 

TRIPLE 3 INPUT NAND/NOR GATE 

TNG3411 

QUAD 2 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3412 

QUAD 2 INPUT NAND/NOR GATE 

TNG3413 
QUAD 2 INPUT NAND/NOR GATE 

TNG3414 

QUAD 2 INPUT NAND/NOR GATE 

TNG3481L 

QUAD 4 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3482L 

QUAD 4 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3483L 

QUAD 4 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3484L 

QUAD 4 INPUT NAND/NOR GATE 

TNG3511 

DUAL 4 AND EXPANDER GATE 
TNG3512 

DUAL 4 AND EXPANDER GATE 

TNG4011 

DUAL 4 INPUT OR EXPANDER GATES 
TNG4012 

DUAL 4 INPUT OR EXPANDER GATES 

TNG4131 

SINGLE 3 INPUT NAND GATE,EXPANDABLE 

TNG4211 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE 
TNG4212 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE 
TNG4213 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE 
TNG4214 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE 



Temp Fan 
Range Out MA 



UNIT PRICE 
1-24 25-99 100-999 



15 


12.55 


10.00 


8.35 


15 


9.40 


7.55 


6.30 


7 


10.65 


8.50 


7.10 


7 


6.30 


5.05 


4.20 


15 


13.75 


10.90 


9.15 


15 


10.35 


8.30 


6.90 


7 


11.75 


9.40 


7.85 


7 


6.90 


5.50 


4.60 


15 


14.35 


11.50 


9.60 


15 


10.80 


8.65 


7.25 


7 


12.25 


9.80 


8.15 


7 


7.50 


5.95 


5.00 


7 


12.25 


9.80 


8.15 


15 


14.35 


11.50 


9.60 


15 


10.80 


8.65 


7.25 


7 


12.25 


9.80 


8.15 


7 


7.50 


5.95 


5.00 


15 


25.90 


20.70 


17.30 


15 


19.50 


15.55 


13.00 


7 


22.00 


17.50 


14.65 


7 


13.00 


10.30 


8.65 


15 


8.85 


6.95 


5.90 


15 


5.20 


4.15 


3.45 


15 


8.85 


6.95 


5.90 


15 


5.20 


4.15 


3.45 



3.60 



2.90 



2.45 



15 


17.20 


13.80 


11.50 


15 


13.00 


10.30 


8.65 


7 


14.50 


11.65 


9.75 


7 


8.60 


6.85 


5.75 
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Tran^itron INTEGRATED CIRCUITS 



DEVICE TYPE AND FUNCTION 



Temp Fan 
Range Out MA 



UNIT PRICE 
1-24 25-99 100-999 



"N 



TNG4251 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE EXPANDABLE 
TNG4252 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE EXPANDABLE 
TNG4253 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE EXPANDABLE 
TNG4254 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE EXPANDABLE 

TNG4315 

TRIPLE 3 INPUT OR GATE EXPANDABLE 
TNG4316 

TRIPLE 3 INPUT OR GATE EXPANDABLE 
TNG4317 

TRIPLE 3 INPUT OR GATE EXPANDABLE 
TNG4318 

TRIPLE 3 INPUT OR GATE EXPANDABLE 

TNG4411 
QUAD 2 INPUT OR GATE 

TNG4412 

QUAD 2 INPUT OR GATES 
TNG4413 

QUAD 2 INPUT OR GATES 
TNG4414 

QUAD 2 INPUT OR GATES 

TNG4415 

QUAD 2 INPUT OR GATE EXPANDABLE 
TNG4416 

QUAD 2 INPUT OR GATE EXPANDABLE 
TNG4417 

QUAD 2 INPUT OR GATE EXPANDABLE 
TNG4418 

QUAD 2 INPUT OR GATE EXPANDABLE 

TNG4511 

QUAD 2 INPUT OR EXPANDER GATES 
TNG4512 

QUAD 2 INPUT OR EXPANDER GATES 

TNG4611 

EXCLUSIVE OR GATE WITH COMPLEMENT 
TNG4612 

EXCLUSIVE OR GATE WITH COMPLEMENT 
TNG4613 

EXCLUSIVE OR GATE WITH COMPLEMENT 
TNG4614 

EXCLUSIVE OR GATE WITH COMPLEMENT 

TNG5121 

SINGLE 4 INPUT LINE DRIVER 
TNG5122 

SINGLE 4 INPUT LINE DRIVER 
TNG5123 

SINGLE 4 INPUT LINE DRIVER 
TNG5124 

SINGLE 4 INPUT LINE DRIVER 

TNG5125 

SINGLE 2 INPUT LINE DRIVER 
TNG5126 

SINGLE 2 INPUT LINE DRIVER 
TNG5127 

SINGLE 2 INPUT LINE DRIVER 
TNG5128 

SINGLE 2 INPUT LINE DRIVER 



15 


18.90 


15.10 


12.60 


15 


14.35 


11.50 


9.60 


7 


16.00 


12.80 


10.70 


7 


9.40 


7.55 


6.30 


15 


14.35 


11.50 


9.60 


15 


10.80 


8.65 


7.25 


7 


12.25 


9.80 


8.15 


7 


7.50 


5.95 


5.00 



15 



14.35 



11.50 



9.60 



15 


10.80 


8.65 


7.25 


7 


12.25 


9.80 


8.15 


7 


7.50 


5.95 


5.00 


15 


14.35 


11.50 


9.60 


15 


10.80 


8.65 


7.25 


7 


12.25 


9.80 


8.15 


7 


7.50 


5.95 


5.00 


15 


10.00 


8.00 


6.70 


15 


5.90 


4.75 


3.95 


15 


17.25 


13.80 


11.50 


15 


13.00 


10.30 


8.65 


7 


14.50 


11.65 


9.75 


7 


8.60 


6.85 


5.75 


40 


13.75 


10.90 


9.15 


40 


11.70 


9.40 


7.80 


24 


11.70 


9.40 


7.80 


24 


6.90 


5.50 


4.60 


40 


12.50 


10.00 


8.35 


40 


9.40 


7.55 


6.30 


24 


9.40 


7.55 


6.30 


24 


6.30 


5.05 


4.20 
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Tranjitroo INTEGRATED CIRCUITS 



DEVICE TYPE AND FUNCTION 



Temp Fan 
Range Out MA 



UNIT PRICE 
1-24 25-99 100-999 



TNG5211 

DUAL 4 INPUT LINE DRIVER 
TNG5212 

DUAL4 INPUT LINE DRIVER 
TNG5213 

DUAL 4 INPUT LINE DRIVER 
TNG5214 

DUAL4 INPUT LINE DRIVER 

TNG5221 

DUAL 2 INPUT LINE DRIVER 
TNG5222 

DUAL 2 INPUT LINE DRIVER 
TNG5223 

DUAL 2 INPUT LINE DRIVER 
TNG5224 

DUAL 2 INPUT LINE DRIVER 

TNG5321 
SINGLE 4 INPUT LAMP DRIVER 

TNG5322 

SINGLE 4 INPUT LAMP DRIVER 

TNG5325 

SINGLE 2 INPUT LAMP DRIVER 
TNG5326 

SINGLE 2 INPUT LAMP DRIVER 

TNG 54 11 

DUAL 4 INPUT LAMP DRIVER 
TNG5412 

DUAL 4 INPUT LAMP DRIVER 

TNG5421 

DUAL 2 INPUT LAMP DRIVER 
TNG5422 

DUAL 2 INPUT LAMP DRIVER 

TNG5511 

QUAD 2 INPUT LINE DRIVER 
TNG5512 

QUAD 2 INPUT LINE DRIVER 
TNG5513 

QUAD 2 INPUT LINE DRIVER 
TNG5514 

QUAD 2 INPUT LINE DRIVER 

TNG5611 

QUAD 2 INPUT LAMP DRIVER 
TNG5612 

QUAD 2 INPUT LAMP DRIVER 

TNG6221 

DUAL 4 INPUT AND GATE WITH TRANSIENT CONTROL 
TNG6222 

DUAL 4 INPUT AND GATE WITH TRANSIENT CONTROL 
TNG6223 

DUAL 4 INPUT AND GATE WITH TRANSIENT CONTROL 
TNG6224 

DUAL 4 INPUT AND GATE WITH TRANSIENT CONTROL 

TNG6251 

DUAL 4 INPUT AND GATE, EXPANDABLE 
TNG6252 

DUAL 4 INPUT AND GATE, EXPANDABLE 
TNG6253 

DUAL 4 INPUT AND GATE, EXPANDABLE 
TNG6254 

DUAL 4 INPUT AND GATE, EXPANDABLE 



40 




16.00 


12.85 


10.70 


40 




11.95 


9.50 


7.95 


24 




13.45 


9.50 


7.95 


24 




7.95 


6.30 


5.30 


40 




13.75 


10.90 


9.15 


40 




11.70 


9.40 


7.80 


24 




11.70 


9.40 


7.80 


24 




6.90 


5.50 


4.60 




60 


13.75 


10.90 


9.15 




60 


11.70 


9.40 


7.80 




60 


12.50 


10.00 


8.35 




60 


9.40 


7.55 


6.30 




60 


16.00 


12.85 


10.70 




60 


11.95 


9.55 


7.95 




60 


13.75 


10.90 


9.15 




60 


11.70 


9.40 


7.80 


40 




20.50 


16.40 


13.70 


40 




15.75 


12.65 


10.55 


24 




17.25 


13.85 


11.55 


24 




10.40 


8.30 


6.95 




60 


20.50 


16.40 


13.70 




60 


15.75 


12.65 


10.55 


15 




14.35 


11.50 


9.60 


15 




10.80 


8.65 


7.25 


7 




12.25 


9.80 


8.15 


7 




7.50 


5.95 


5.00 


15 




14.35 


11.50 


9.60 


15 




10.80 


8.65 


7.25 


7 




12.25 


9.80 


8.15 


7 




7.50 


5.95 


5.00 
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V 



DEVICE TYPE AND FUNCTION 



Temp 
Range 



Fan 
Out 



MA 



UNIT PRICE 



1-24 



25-99 



100-999 



TNG6261 

DUAL 3 INPUT AND GATE WITH TRANS CONT EXP 
TNG6262 

DUAL 3 INPUT AND GATE WITH TRANS CONT EXP 
TNG6263 

DUAL 3 INPUT AND GATE WITH TRANS CONT EXP 
TNG6264 

DUAL 3 INPUT AND GATE WITH TRANS CONT EXP 

TNG6521 

NON-INV 4 INPUT LINE DRIVER W/TRANS CONT 
TNG6522 

NON-INV 4 INPUT LINE DRIVER W/TRANS CONT 
TNG6523 

NON-INV 4 INPUT LINE DRIVER W/TRANS CONT 
TNG6524 

NON-INV 4 INPUT LINE DRIVER W/TRANS CONT 

TNG7251 

DUAL 2X2 OR GATE, EXPANDABLE 
TNG7252 

DUAL 2X2 OR GATE, EXPANDABLE 
TNG7253 

DUAL 2X2 OR GATE, EXPANDABLE 
TNG7254 

DUAL 2X2 OR GATE, EXPANDABLE 

TNG7711 

8, 3 INPUT OR EXPANDER GATE 
TNG7712 

8, 3 INPUT OR EXPANDER GATE 

TNG7811 

4, 4, 3 INPUT OR EXPANDER GATE 
TNG7812 

4,4, 3 INPUT OR EXPANDER GATE 

TNG7911 

DUAL 2, 3 INPUT OR EXPANDER GATES 
TNG7912 

DUAL 2, 3 INPUT OR EXPANDER GATES 



15 


17.25 


13.80 


11.50 


15 


13.00 


10.30 


8.65 


7 


14.50 


11.65 


9.75 


7 


8.60 


6.85 


5.75 


15 


17.25 


13.80 


11.50 


15 


13.00 


10.30 


8.65 


7 


14.50 


11.65 


9.75 


7 


8.60 


6.85 


5.75 


15 


18.15 


14.50 


12.10 


15 


13.75 


10.90 


9.15 


7 


15.30 


12.25 


10.25 


7 


9.05 


7.25 


6.05 


15 


10.00 


8.00 


6.70 


15 


5.90 


4.75 


3.95 


15 


10.00 


8.00 


6.70 


15 


5.90 


4.75 


3.95 


15 


11.20 


8.95 


7.50 


15 


6.90 


5.50 


4.60 



MIXED QUANTITY PRICING: 

Mixed quantity pricing shall apply on all integrated circuit gates in the same type package regardless of quantity, function, fan 
out temperature range. Thus, on any one order, the price for individual types will be the price as shown in the quantity column 
in which the total order quantity would fall. 

NOTES: 

1. The above listed circuits can be supplied with minimum fanout of 20 at a 20% increase in price over the fanout of 15 pricing. 
(Series I) 

2. The above listed gate circuits can be supplied with a maximum propagation delay of 10 nanoseconds (Ci, :: 15 pf, P.O.':: 1) 
for the fan-in of 4 circuits and 12 nanoseconds for the fan-in of 8 circuits without a sacrifice in fanout power dissipation or 
noise margin at 20% increase in price. (Series I) 

3. The above listed flip-flop circuits can be supplied with a maximum propagation delay of 20 nanoseconds on the Charge 
Storage flip-flop and 22 nanoseconds on the Master Slave flip-flops without any sacrifice in fanout power dissipation or 
noise margin at a 20% increase in price. 

4. The above listed circuits can be supplied in 14 lead flat package (Use Suffix F on type numbers) or 14 lead dual in-line 
package (Use Suffix P on type number). 

TFF3031 

GATED 2 PHASE FLIP-FLOP C 7 4.45 3.60 2.95 



TFF3131 

MASTER SLAVE JK FLIP-FLOP 



TFF3231 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP 



5.20 
5.20 



4.15 



4.15 



3.45 
3.45 
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Tranjitron INTEGRATED CIRCUITS 



"N 



DEVICE TYPE AND FUNCTION 


Temp 
Range 


Fan 
Out 


MA 


UNIT 
1-24 


PRICE 
25-99 


100-999 


TFF3441 
CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP ENABLE OR 


M 


10 




20.50 


16.40 


13.70 


TNG3031 
SINGLE 4 INPUT NAND/NOR GATE 


C 


7 




2.90 


2.30 


1.95 


TNG3131 
DUAL 2 INPUT NAND/NOR GATE 


C 


7 




4.05 


3.25 


2.70 


TNG3231 
EXCLUSIVE OR GATE 


C 


7 




3.60 


2.90 


2.45 


TNG3331 
SINGLE 4 INPUT LINE DRIVER 


c 


20 




3.60 


2.90 


2.45 


TNG3431 

SINGLE 4 INPUT LAMP DRIVER 


c 




50 


3.60 


2.90 


2.45 


TNG3444 
QUAD 2 INPUT NAND/NOR GATE 


1 


5 




7.50 


5.95 


5.00 


TNG4031 
SINGLE 4 INPUT AND EXPANDER 


c 


15 




2.00 


1.50 


1.35 


TNG4441 
QUAD 2 IMPUT OR GATE 


M 


10 




14.35 


11.50 


9.60 


TNG5031 
DUAL 2 INPUT OR EXPANDER GATES 


c 


15 




2.55 


2.05 


1.70 


TNG5131 
SINGLE 2 NAND EXP FOR OR FUNCTION 


c 


7 




3.20 


2.50 


2.15 



These circuits are supplied in short cap, short lead, 8 pin to-5 package only. 

MIXING QUANTITY PRICING: 

Mixed quantity pricing shall apply on all integrated circuit gates in the same type package regardless of quantity, function, fan 
out temperature range. Thus, on any one order, the price for individual types will be the price as shown in the quantity column 
in which the total order quantity would fall. 

TFF3241 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP AND INPUTS M 

TFF3242 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP AND INPUTS I 

TFF3243 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP AND INPUTS M 

TFF3244 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP AND INPUTS I 

TFF3341 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP OR INPUTS M 

TFF3342 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP OR INPUTS I 

TFF3343 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP OR INPUTS M 

TFF3344 

CHARGE STORAGE JK FLIP-FLOP OR INPUTS I 

TFF3442 

CHANGE ST JKFF ENABLE OR I 

TFF3443 

CHANGE ST JKFF ENABLE OR M 

TFF3444 

CHANGE ST JKFF ENABLE OR I 



10 


18.70 


15.00 


12.50 


10 


14.35 


11.50 


9.60 


5 


15.75 


12.65 


10.50 


5 


9.40 


7.55 


6.30 


10 


18.70 


15.00 


12.50 


10 


14.35 


11.50 


9.60 


5 


15.75 


12.65 


10.50 


5 


9.40 


7.55 


6.30 


10 


15.75 


12.65 


10.55 


5 


17.25 


13.85 


11.55 


5 


10.40 


8.30 


6.95 
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Tranjitron INTEGRATED CIRCUITS 



DEVICE TYPE AND FUNCTION 



Temp Fan 
Range Out MA 



UNIT PRICE 
1-24 25-99 100-999 



TNG3041 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3042 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3043 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3044 

SINGLE 8 INPUT NAND/NOR GATE 

TNG3141 

DUAL 4 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3142 

DUAL 4 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3143 

DUAL 4 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3144 

DUAL 4 INPUT NAND/NOR GATE 

TNG3241 

EXCLUSIVE OR GATE 
TNG3242 

EXCLUSIVE OR GATE 
TNG3243 

EXCLUSIVE OR GATE 
TNG3244 

EXCLUSIVE OR GATE 

TNG3281 

EXCLUSIVE OR GATE, EXPANDABLE 
TNG3282 

EXCLUSIVE OR GATE, EXPANDABLE 
TNG3283 

EXCLUSIVE OR GATE, EXPANDABLE 
TNG3284 

EXCLUSIVE OR GATE, EXPANDABLE 

TNG3341 

TRIPLE 3 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3342 

TRIPLE 3 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3343 

TRIPLE 3 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3344 

TRIPLE 3 INPUT NAND/NOR GATE 

TNG3441 

QUAD 2 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3442 

QUAD 2 INPUT NAND/NOR GATE 
TNG3443 

QUAD 2 INPUT NAND/NOR GATE 

TNG4041 

DUAL 4 INPUT OR EXPANDER GATES 
TNG4042 

DUAL 4 INPUT OR EXPANDER GATES 

TNG4241 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE 
TNG4242 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE 
TNG4243 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE 
TNG4244 

DUAL EXCLUSIVE OR GATE 



10 


12.55 


10.00 


8.35 


10 


9.40 


7.55 


6.30 


5 


10.65 


8.50 


7.10 


5 


6.30 


5.05 


4.20 


10 


12.55 


10.00 


8.35 


10 


9.40 


7.55 


6.30 


5 


10.65 


8.50 


7.10 


5 


6.30 


5.05 


4.20 


10 


12.55 


10.00 


8.35 


10 


9.40 


7.55 


6.30 


5 


10.65 


8.50 


7.10 


5 


6.30 


5.05 


4.20 


10 


13.75 


10.90 


9.15 


10 


10.35 


8.30 


6.90 


5 


11.75 


9.40 


7.85 


5 


6.90 


5.50 


4.60 


10 


14.35 


11.50 


9.60 


10 


10.80 


8.65 


7.25 


5 


12.25 


9.80 


8.15 


5 


7.50 


5.95 


5.00 


10 


14.35 


11.50 


9.60 


10 


10.80 


8.65 


7.25 


5 


12.25 


9.80 


8.15 


10 


8.85 


6.95 


5.90 


10 


5.20 


4.15 


3.45 


10 


17.20 


13.80 


11.50 


10 


13.00 


10.30 


8.65 


5 


14.50 


11.65 


9.75 


5 


8.60 


6.85 


5.75 
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Tranjitron INTEGRATED CIRCUITS 



v. 



DEVICE TYPE AND FUNCTION 



Temp 
Range 



Fan 

Out MA 



UNIT PRICE 
1-24 25-99 100-999 



TNG4445 

QUAD 2 INPUT OR GATE EXPANDABLE 
TNG4446 

QUAD 2 INPUT OR GATE EXPANDABLE 
TNG4447 

QUAD 2 INPUT OR GATE EXPANDABLE 
TNG4448 

QUAD 2 INPUT OR GATE EXPANDABLE 

TNG4541 

QUAD 2 INPUT OR EXPANDER GATES 
TNG4542 

QUAD 2 INPUT OR EXPANDER GATES 

TMG3162 

16 BIT MEMORY ELEMENT 
TMC3163 

16 BIT MEMORY ELEMENT 
TMC3164 

16 BIT MEMORY ELEMENT 



10 




14.35 


11.50 


9.60 


10 




10.80 


8.65 


7.25 


5 




12.25 


9.80 


8.15 


5 




7.20 


5.70 


4.80 


10 




10.00 


8.00 


6.70 


10 




5.90 


4.75 


3.95 




40 


49.00 


39.00 


32.70 




20 


49.00 


39.00 


32.70 




20 


35.00 


28.00 


23.40 
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For your convenience, we have listed be\o\N Transitron's Sales Offices &. Industrial Distributors 



SALES OFFICES 



BALTIMORE 

Baltimore, Maryland 21218 

Sutton Place 

1111 Park Ave. 

(301) 685-1070 
BOSTON 

Wakefjeld, Massachusetts 01880 

160-182 Albion St. 

(617) 245-5640 
CAMDEN 

Collingswood, New Jersey 01807 

Terrace Office 

Parkview Apartments 

(60V) ULysses 4-7082 
CHICAGO 

Oak Park, Illinois 60302 

6641 West North Ave. 

(312) Village 8-5556 
DALLAS 

Diillas, Texas 75235 
BInnton Towers, Suite B-121 
3300 West Mockingbird Lane 
(214) Fleetwood 7-9448 

DAYTON 

Djyton, Ohio 45402 
37V West First St. 
(513) 224-9651 

DETROIT 

Detroit, Michigan 48235 
liHOO West McNichols Rd. 

(313) 838-5884 
KANSAS CITY 

Pr.iirie Village, Kansas 66208 
2210 West 75th St. 

(913) ENdicott 2-6640 
lOS ANGELES 

Lot Angeles, California 90026 

1227 Temple St. 

(213) MAdison 9-2551 
MINNEAPOLIS 

Minneapolis, Minnesota 55424 

Suite 101 

7701 Normandale Rd. 

(612) 927-7923 
NEW YORK 

larchmont. New York 10538 

22 Boston Post Rd. 

(914) 834-8000 

Poughkeepsie, New York 12603 
2 La Grange Ave. 

Room 217-218 

(914) 452-5250 

Rochester, New York 

Fowler-Beach Corp. 

3700 East Avenue 

(716) LU 6-0468 
ORLANDO 

Orlando, Florida 32806 

22 W. Lake Beauty Drive 

(305) CHerry 1-4526 
PHOENIX 

Phoenix, Arizona 85004 

2727 North Central Ave. 

Suite 820 

(602) 277-3366 
SAN FRANCISCO 

Palo Alto, California 94303 

3921 East Bayshore 

(415) 961-1954 
WASHINGTON 

Seattle, Washington 98104 

Artie Building 

704 3rd Avenue 

Suite 722 

(206) MA 2-4115 

CANADA 

Toronto 18, Canada 
1229 The Queensway 
Suite 9 

(416) CLifford 9-5461 



INDUSTRIAL DISTRIBUTORS 



ALABAMA 

HUNTSVILLE 35805 
M G Electronics & 

Equipment Co., Inc. 
4306 Governors Drive 
(205) 534-0608 



ARIZONA 

PHOENIX 85016 
Kimball Electronics, Inc. 
3614 North 16th Street 
(602) 264-4438 



CALIFORNIA 

CULVER CITY 90230 
Avnet Corporation 
10916 Washington Blvd. 
(213) 870-0111 

GARDENA 90247 
Bell Electronic Corp. 
306 East Alondra Blvd. 
(213) FAculty 1-5802 

GLENDALE 91201 
R & C Electronics 
608 Sonora 
(213)245-7121 

MENLO PARK 94025 
Bell Electronic Corp. 
1070 O'Brien Drive 
(415) DAvenport 3-9431 

MOUNTAIN VIEW 94040 
Avnet Corporation 
344 Middlefield Road 
(415)961-7700 

NORTH HOLLYWOOD 

91601 
Richey Electronics, Inc. 
5505 Riverton Avenue 
(213) 877-2651 

REDWOOD CITY 94063 
Fortune Electronics Corp. 
695 Veterans Blvd. 
(415)365-4000 

SAN DIEGO 92111 
Avnet Corporation 
7969 Engineer Road 
(714)279-1550 

SAN DIEGO 92111 
Bell fleoronic Corp. 
8072 Engineer Road 
(714^ tit 8-4350 

FLORIDA 

PALM BEACH GARDENS 

33403 
Industrial Electronics 

Associates, Inc. 
P. O. Box 12444 
(305) 848-8686 

GEORGIA 

ATLANTA 30308 
Specialty Distributing 

Co., Inc. 
763 Juniper Street 
(404) TRinity 3-2521 

HAWAII 

HONOLULU 96813 
Industrial Electronic Inc. 
823 South Queen Street 
506-095 



ILLINOIS 

CHICAGO 60644 
Radio Distributing Co. Inc. 
4636 W. Washington Blvd. 
(312)379-2121 

FRANKLIN PARK 60131 
Avnet Corporation 
10130 West Pacific Avenue 
(312) 678-8160 

SCHILLER PARK 60176 
Pace Electronic Supply 
3804 25th Ave. 
(312)678-6310 



INDIANA 

SOUTH BEND 46624 
Radio Distributing Co., Inc. 
1212 High Street 
(219) 287-2911 



IOWA 

CEDAR RAPIDS 52402 
Iowa Radio Supply Co. 
719 Center Point Rd., N.E. 
(319) EM 4-6154 



KANSAS 

WICHITA 67201 
Radio Supply Co., Inc. 
115 Laura Street 
P. O. Box 1220 
(316) AMherst 7-5214 



LOUISIANA 

NEW ORLEANS 70130 
Radio Parti Inc. 
1112 Magazine Street 
(504)522-0217 



MARYLAND 

BALTIMORE 21211 
Kann-Ellert Electronics, Inc. 
2050 Rockroee Avenue 
(301) TUxedo 9-4242 

ROCKVILLE 20850 
Pioneer Standard 
Electrpnic*, Inc. 
1037 Taft Street 
(301)427-3300 



MASSACHUSETTS 

BURLINGTON 01803 
Avnet Corporation 
207 Cambridge Street 
(617) 272-3060 

CAMBRIDGE 02139 
R&D Electronics Co., I 
71 Pearl Street 
(617) UN 4-0400 

WATERTOWN 02172 
L. I. Schley Co., Inc. 
36 Arlington St. 
(617) 926-0235 



MINNESOTA 

MINNEAPOLIS 55413 
Northwest Electronic Inc. 
336 Hoover Street N. E. 
(612) 331-6350 



ST. PAUL 55104 

Radio Distributing Co., Inc. 

Griggs-Midway BIdg., 

Suite 370 

1821 University Avenue 

(612) 645-0631 



MISSOURI 

KANSAS CITY 64106 
Burstein-Applebee Co. 
1012-1014 McGee Street 
(816) BAItimore 1-1155 

ST. LOUIS 63130 
Ensco Distributing Corp. 
6717 Vernon Avenue 
(314) PA 6-2233 



NEW JERSEY 

CHERRY HILL 08034 
Valley Electronics, Inc. 
1608 Marlton Pike 
(609) NO 2-9337 



NEW YORK 

BINGHAMTON 13902 
Federal Electronics, Inc. 
Vestal Parkway, East 
(607) Pioneer 8-A2I1 

BUFFALO 14203 
Radio Equipment Corp. 
312 Elm Street 
(716)856-1415 

BUFFALO 14203 
Summit Distributors, Inc. 
916 Main Street 
(716)884-3450 

LONG ISLAND CITY 11106 
H. L. Dalis, Inc. 
35-35 24th Street 
(212) EMpire 1-1100 

NEW YORK 10013 
Milo Electronics Corp. 
530 Canal Street 
(212) BEekman 3-2980 

WESTBURY, L. I. 11590 
Avnet Corp. 
70 State Street 
(516) 333-8650 



NORTH CAROLINA 

WINSTON-SALEM 27108 
Kirkman Electronics, Inc. 
823 South Marshall St. 
(919) 724-0541 



OHIO 

CINCINNATI 45210 
Hughes Peters Inc. 
1 1 28 Sycamore Street 
(513)381-7625 

CLEVELAND 44115 
Radio & Electronic 

Parts Corp. 
3235 Prospect Ave. 
(216) UTah l-<5060 

COLUMBUS 43211 
Hoghes-Peters, Inc. 
481 East Eleventh Ave. 
(614)294-5351 



DAYTON 45402 
Stotts Friedman Co. 
108 North Jefferson St. 
(513)224-1111 

OKLAHOMA 

TULSA 74119 
Radio, Inc. 
1000 South Main St. 
(918) LUther 7-9124 

PENNSYLVANIA 

McKEESPORT 15135 
Barno Radio Co. 
Industrial Electronic Div. 
5403 W. Smithfield 
(412) 462-7575 

PHILADELPHIA 19106 
Radio Electric Service 

Co. of Pa., Inc. 
7th and Arch Sts. 
(215) WAInut 5-6900 

TEXAS 

DALLAS 75207 
Contact Electronics, Inc. 
2403 Farrington St. 
P. O. Box 10393 
(214) ME 1-9530 

DALLAS 75J20 

Solid State Electronics 

of Texas 
2656 Freewood 
(214) FL 2-2601 

EL PASO 79903 
McNichol Inc. 
81 1 N. Estrelta 
(915)566-2936 

HOUSTON 77019 
Busacker Electrortk 

Equip. Co. 
1216 West Clay 
P. O. Box 13204 
(713) JAckson 6-4661 

UTAH 

SALT LAKE CITY 84104 
Kimball Electronics, Inc. 
350 Pierpont Ave. 
(801) 328-2075 

WASHINGTON 

SEATTLE 98121 

Kierulff Electronics 

5950 Maynard Street South 

(206)725-1550 



IN CANADA contact 

MONTREAL 12 
Preico Electronics Ltd. 
480 Port Royal Street West 
(514) 389-8051 

TORONTO 5 

Electro Sonic Supply Co., 

Ltd.. 
543 Yonge Street 
(514) 389-8051 

VANCOUVER 9 
L. A. Varah ltd. 
1250 West 6th Ave. 
(604) 736-6411 
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Trancitron electronic corporation, Wakefield, Massachusetts 



